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Introduction 

The  U.S.  Army  Aviation  Research  and  Development  Command  (AVRADCOM) 
has  an  ongoing  program  to  develop  a system  which  will  automatically  accomplish 
inspection,  diagnostic,  and  prognostic  functions  on  related  subsystems  of  the 
PH-1  helicopter.  Past  efforts  (1-3)  have  included  the  collection  of  vibra- 
tion data  with  a subsequent  analysis  of  the  resulting  Power  Spectral  Densi- 
ties to  determine  the  condition  of  the  helicopter  power  train. 

Beginning  in  1973,  a series  of  studies  have  indicated  another 
approach,  that  of  the  shock  pulse  technique,  has  feasibility  and  promise  in 
determining  the  general  health  of  selected  components  of  operational 
helicopters.  Briefly,  it  has  been  found  that  (4-7): 

1.  Damaged  bearings  were  discovered  in  tail  rotor  hanger  bearing 
assemblies,  the  42°  and  90°  gear  boxes,  and  the  transmission  mast 
of  operational  DH- 1 helicopters  that  were  not  detected  by  current 
maintenance  procedures. 

2.  Although  having  the  ability  to  indicate  a level  of  degredation 

in  a complex  unit  such  as  a gear  box,  it  was  not  possible  to  isolate 
as  to  which  particular  bearing  or  localize  the  damage  as  to  inner 
or  outer  race,  rolling  element,  etc. 

3.  The  SKF  provided  vice-grip  to  which  the  accelerometer  is  attached 
provided  unsatisfactory.  Instead,  special  clamps  and  collars  were 
fabricated  to  insure  rapid  installation.  The  accelerometer , in 
turn,  is  attached  to  the  clamp. 

4.  Faulty  gears  in  the  gear  boxes  could  be  detected  indirectly  through 
the  sensing  of  particulate  contaminants  passing  through  the  bearings. 
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5.  Based  on  a conservative  economic  analysis,  the  life  cycle  cost  of 
the  shock  pulse  analyer  utilized  only  for  the  UH-1H  fleet 
resulted  in  a savings-to-investment  ratio  of  4 to  1, 

With  a continued  need  for  additional  data  collection  and  analysis  with 
the  shock  pulse  meter,  a contract  was  let  to  Parks  College  of  Saint  Louis 
University  on  March  11,  1976.  The  major  effort  was  to  obtain  and  analyze 
shock  emission  data  at  Fort  Rucker,  Alabama  during  the  covert  testing  of 
the  AIDAPS.  In  particular,  the  College  was  required  to  perform  the  following 
tasks  during  the  contract  lifetime: 

Task  I:  The  contractor  shall  physically  degrade  16  bearings  for 

implant  testing  at  Ft.  Rucker,  Alabama.  The  bearings  shall 
be  degraded  according  to  specification  furnished  by  the 
government  when  contract  is  awarded.  The  contractor  shall 
make  provisions  to  degrade  up  to  20  additional  bearings  if 
required  by  the  government.  The  initial  lb  bearings  will 
be  degraded  not  later  than  30  days  after  contract  award. 

Task  II:  The  contractor  shall  utilize  the  MEPA-10-A  Shock  Pulse  Meter 

to: 

a.  Obtain  shock  pulse  data  on  all  implant  and  baseline  flight 
tests  at  Ft.  Rucker,  Alabama  occurring  15  days  after  contract 
award  to  the  end  of  the  government  AIDAPS  covert  tests. 

This  period  of  time  will  be  approximately  7.5  months.  The 
data  collection  during  this  period  shall  be  on  a non- 
interference basis,  performed  on  the  ground  either  before 
or  after  the  flight  test.  Data  Collection  shall  include 
data  from  each  Line  Replacable  Unit  (LRU)  for  each  flight 
test . 
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b.  Data  obtained  from  flight  tests  at  Ft.  Rucker  shall  be 
analyzed  to  include:  ^ • 

1.  Baseline  vs.  implant  data  comparison  for  all  possible 
cases 

2.  Helicopter  to  helicopter  variations  of  the  same  LRU 
for  baselines. 

3.  LRU  to  LRU  variations  of  the  same  helicopter  for 
baselines  and  for  implants. 

Task  III:  a.  The  contractor,  concurrently  with  Task  II,  obtain,  as 

available,  data  from  operational  Army  helicopters.  These 
include  OH-58,  AH-1,  and  CH-47.  These  tests  will  be 
accomplished  on  a non-interference  basis  during  routine 
inspections.  Verifications  of  LRU  condition  on  these 
aircraft  shall  be  accomplished  when  maintenance  actions 
are  initiated  by  the  using  operational  unit, 
b.  The  data  shall  be  analyzed  to  include: 

1.  Verification  of  shock  pulse  results  with  LRU  condition, 
when  possible. 

2.  Helicopter  to  helicopter  variations  of  different  LRU's 
of  the  9ame  type. 

Task  IV:  The  contractor  shall  be  available  on  a consulting  basis  to 

perform  engine  and  drive  train  data  analysis  on  government 
selected  problems. 

These  tasks  were  supplemented  with  additional  testing  accomplished  on  a 
bailed  UH-1H  to  optimize  sensor  locations.  This  work  was  done  at  Scott  Air 


Force  Base,  Illinois,  with  the  assistance  of  102nd  USARl'KAC. 
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In  particular,  the  tasks  were  stated  as  follows: 

a.  The  contractor  shall  collect  shock  pulse  data  and  optimize 
sensor  locations  for  the  shock  pulse  vibration  technique. 
All  data  shall  be  collected  on  the  OH-IH  aircraft  bailed 
to  the  contractor.  Considerations  for  sensor  optimization 
shall  Include:  discrimination  between  baseline  and  implant 
data  and  ease  of  clamping-on  sensors.  All  implant  parts 
shall  be  provided  by  the  Army. 

b.  The  contractor  shall  collect  shock  pulse  data  on  components 
with  contaminated  oil.  The  contamlnat ion  levels  tested 
shall  be,  at  a minimum,  the  current  Army  oil  contamination 
limit  for  each  component  tested.  Contamination  levels 
equivalent  to  degraded  gears  shall  also  he  tested. 

c.  The  contractor  shall  bo  available  for  TOY  ti>  collect  shock 
pulse  data  at  various  Army  installations.  Trips  shall  be 
directed  and  approved  by  the  Army. 
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RKSULTS 


TASK  1 


On  March  19,  1976,  12  engine  bear  Inga  (number  1 anil  4 ussembl lea) 
were  delivered  to  the  Contracting  Officer  Representative  per  Ills 
specifications.  The  damage  ranged  In  severity  from  .090"  to  0.225"  width 
at  .020"  depth  approximately. 

Additional  damaged  hearings  were  delivered  on  May  14,  1976.  These 
engine  bearings  were  artificially  damaged  to  a specification  ot  a .050" 
or  .070"  width  by  .010"  depth  mllled-cut  In  the  outer  race. 

No  further  requests  were  received  for  ihimaged  bearings  and  the  task 


Is  considered  completed. 


RESULTS 


TASK  l l 


Test  Procedure 

'Hits  tank  concerns  ltsell  with  shock  pulse  data  collected  during 
the  overt  and  covert  teat  phase  of  the  UH-1H  A10APS  program  at  Fort.  Rucker, 
Alabama.  The  data  collection  was  on  a noninterference  basis  and  therefore 
the  placement  of  each  accelerometer  was  not  always  optimal.  All  tests  of 
the  helicopter  were  ground  runs  at  a power  setting  of  6600  rpm  Ni,  with 
minimum  blade  pitch.  In  addition,  engines  (T53-L13B)  were  operated  at  the 
Modular  Engine  Test  Stand  (METS)  of  the  Test  Board  Facility  at  two  power 
settings:  (1)  Normal  Rated  Power  (NRP)  adjusted  for  ambient  temperature 

and  barometric  pressure,  and  (2)  New  Power  Setting  (NPS)  with  N|  and  Na 
engine  speeds  at  90%  and  100.3%  respectively.  This  la, ter  power  setting 
was  used  In  an  effort  to  provide  a setting  which  could  be  duplicated  in  an 
operational  helicopter  during  a ground  run.  The  engine  run  at  NPS  produces 
approximately  30-40%  of  the  torque  of  engines  at  NRP. 

The  AIDAPS  tests  consisted  of  a series  of  runs  designated  as  "baseline" 
followed  by  implanted  bearing  with  known  defects.  Four  llll-lll  helicopters 
were  utilized.  All  of  the  maintenance  and  bearing  Implant  Information  was 
provided  by  Northrop  World  Wide  Aircraft  Services  at  the  Test  Board  Facility 
in  Fort  Rucker,  Alabama.  Each  bearing  was  initially  classified  as  to  the 
type  (whether  natural  or  artificial);  degree  and  extent  of  degradation  and 
carefully  monitored  to  determine  If  any  damage  progression  occurred  during 
the  testing  phase. 

The  output  of  the  shock  pulse  meter  is  the  shock  emission  envelope  of 
shock  rate  versus  shock  level.  The  size  and  shape  of  the  curve  are 
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determining  factors  In  analyzing  component  condition.  The  primary  objec- 
tive was  to  determine  two  thresholds;  a component  removal  (led)  and 
maintenance  warning  (yellow)  level.  Although  several  methods  of  analyzing 
the  data  of  the  shock  emission  curves  of  baseline  and  degraded  components 
were  employed;  ultimately  it  was  determined  that  highest  level  recorded 
could  be  used  to  classify  components  by  degree  of  degradat Ion. 

There  were  many  components  tested  at  Ft.  Kucker  and  for  a complete  list 

refer  to  the  Appendix.  Nearly  1,000  shock  emission  curves  have  been  recorded 

to  date.  The  following  data  la  considered  representative  of  this  data. 

42*  Gear  Box  Data 
o 

The  42  gear  box  consists  of  two  bearing  packages,  one  used  for  the  input 
drive  quill  and  the  other  for  the  output  drive  quill  assembly.  Figure  1 shows 
an  exploded  view  of  the  input  quill.  The  output  quill  Is  not  shown  as  It  is 
virtually  identical. 
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The  attachment  of  the  pressure  clamps  to  the  Input  and  output  side  of 
the  gear  box  is  shown  In  Figure  2 and  is  typical  of  all  assemblies  monitored. 
All  clamps  were  torqued  to  90  inch-pounds.  A scatter  diagram  of  eight 
different  baseline  gear  boxes  la  shown  In  Figure  3.  The  time  on  these  gear 
boxes  ranged  from  12  to  .“>75  hours.  The  average  maximum  level  at  a shock  rate 
value  of  1 (Intercept  of  abscissa)  is  2b0.  This  should  be  compared  to 
Figure  A which  presents  data  taken  from  six  degraded  -1A1  duplex  bearings 
and  two  degraded  -310  roller  bearings.  The  damage  ranged  from  modest  pitting 
to  large  spalls.  The  shift  above  higher  levels  than  those  ot  the  baseline 
data  is  obvious.  Figure  5 gives  maximum  levels,  taken  from  Figure  3 and 
A,  with  the  mean  value  of  the  baseline  shown  as  the  dashed  line.  Similarly, 
data  from  the  input  quill  is  summarized  in  Figure  t>.  Twenty-one  Implants  are 
shown,  and  in  all  cases  except  one,  the  maximum  levels  of  the  degraded  bearings 
exceeded  the  mean.  This  single  exception  was  a — 1 A 3 duplex  bearing  with  the 
primary  damage  being  an  inner  ring  spall,  approximately  13/32"  x 1/A",  located 
for  the  moat  part  on  the  unloaded  aide  of  the  bearing  race. 
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Figure  8 gives  the  maximum  level  of  the  baseline  and  degraded  bearings 
installed  in  the  number  4 hanger  assembly.  Although  the  number  3 bearing 
assembly  was  not  involved  with  implant,  one  was  eventually  found  defective. 
The  increasing  trend  of  level  versus  time  is  shown  in  Figure  9,  with 
approximately  125  hours  having  elapsed  from  the  initial  to  the  final  data 
point . 
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Figure  8 Number  4 hanger  bearing 
assembly;  baseline  and 
implant  data 
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90°  Gear  Box 

A single  accelerometer  was  mounted  on  the  casehalf  stud  assembly  of 
the  gear  box.  Noninterference  restriction  prevented  optimizing  the  location 
of  the  sensor. 

Figure  10  shows  an  exploded  view  of  this  assembly.  Figure  11  gives  the 
maximum  levels  for  each  baseline  run  (10  different  gear  boxes  on  4 aircraft), 
as  well  as  28  runs  from  4 different  bearing  Implants.  The  mean  level  of 
the  baseline  is  65  with  all  data  within  approximately  two  standard  deviations 
of  the  mean  (u*2cr)  • In  all  cases,  the  -143,  -406,  and  -407  bearings  gave 
maximum  levels  above  the  mean,  although  in  two  cases,  the  readings  were 
within  (2a)  of  the  mean  baseline.  The  results  for  the  -424  bearing  were 
not  as  clear-cut.  Four  of  the  nine  implants  were  less  than  the  baseline 
mean,  and  an  additional  two  were  within  (2o)  of  the  baseline. 

One  of  these  -424  implants,  designated  BHC  106,  consists  of  a single 
artificially  spalled  ball  in  the  duplex  set — the  spall  being  approximately  10% 
of  the  circumference  of  the  ball. 

Subsequent  to  the  Fort  Rucker  tests,  several  accelerometers  were  fitted 
to  the  assembly  to  determine  if  any  optimum  location  could  be  determined 
which  would  result  in  an  increased  level.  At  best,  a level  of  100  was  obtained. 
However,  with  the  removal  of  the  outmost  seal  and  retaining  nut,  the  bearing 
can  be  viewed  without  removing  it  from  the  gear  box.  By  viewing  the  implanted 
bearing,  it  could  be  clearly  seen  that  the  single  damage  on  the  ball  was 
rotating  in  such  a fashion  as  to  preclude  its  contact  with  any  bearing  surface. 

Three  attempts  were  made  to  position  the  spall  so  that  It  would  make 
contact  with  the  inner  or  outer  bearing  rings.  No  change  was  observed  in  the 
shock  level.  Visual  Inspection  after  each  operation  showed  the  spall  had 
moved  and  was  not  in  contact  with  the  bearing  races.  It  is  concluded  that 
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If  this  type  of  single  spall  damage  is  to  be  used  In  Implant  tenting  programs. 
It  should  be  large  enough  to  Insure  adequate  contact  with  the  bearing  surfaces. 
Only  one  gear  Implant  run  was  made.  This  was  the  -400/-401  pinion  and  bevel 


gears.  The  maximum  level  was  t>0  and  thus  cannot  be  considered  as  detectable. 


90°  Gearbox 
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I'all  Rotor  Output  Quill 

The  maximum  level  for  the  baseline  and  eleven  Implanted  bearings  are 
shown  In  Figure  12.  Of  Interest  Is  the  last  baseline  data  point  taken  from 
Bearcat  8 with  transmission  M-l.  Point  1 was  an  Initial  reading  of  1500 
and  point  2,  2500,  taken  10  hours  later.  Both  of  these  would  be  considered 
on  the  high  side.  Subsequently,  this  transmission  (M-l)  was  removed, 
another  Installed,  and  eventually  M-l  reinstalled.  Point  3,  at  800,  was  the 
maximum  level.  In  subsequent  flights  which  included  Implants  In  other  parts 
of  the  transmission  (input  drive  quill,  input  pinion  gear)  the  levels  were 
never  more  than  900,  and  in  most  cases  considerably  less.  The  reasons  for 
the  high  Initial  baseline  value  Is  unexplained.  The  mean  baseline  value, 
shown  by  the  dashed  line,  does  not  include  this  transmission. 

Of  the  eleven  Implants,  only  one,  a -143  duplex  bearing  (BHC  010)  gave 
a maximum  level  below  the  mean.  All  other  readings  were  at  least  beyond 
the  mean  plus  one  standard  deviation  Implant  BHC.  010  Is  classified 

as  Category  C,  with  the  primary  damage  being  an  artificial  3/lb"  x 3/32" 
spall  In  the  outer  race. 


' 


21 


Tail  Rotor  Output  Quill 


Mast  Bearing 

The  detection  of  the  implant  -136  bearing  in  the  mast  assembly  (Figure  13) 
was  singularly  unsuccessful  with  the  shock  pulse  meter.  The  baseline  data  was 
noted  for  its  rather  large  scatter,  (mean  of  495,  standard  deviation  of  3b3). 

In  addition,  all  cases  of  the  degraded  bearing  had  maximum  levels  below  the 
mean  (Figure  14). 

Additional  tests  to  explore  the  difficulty  with  this  implant  is  described 


in  a subsequent  chapter  of  this  report. 


TRANSMISSION 
MAST  BEARING 
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-136  ROLLER  BEARING 
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Implant 


Figure  14 


Input  Drive  Quill 


Figure  15  presents  the  maximum  level  for  twelve  baseline  flights  and 


six  246-3  triplex  bearing  implants.  The  baseline  mean  is  542  with  a 


standard  deviation  of  100.  All  implant  data  is  greater  than  one  standard 


deviation  beyond  the  mean,  i.e.,  maximum  levels  ( >y  + o). 


max. 

level 
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Figure  15 
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Engine  Bearings 

An  example  of  data  from  implanted  numbers  3 or  4 bearings  is  shown  in 
Figure  lb.  This  data  Is  taken  from  an  accelerometer  mounted  on  the  3-4 
bearing  oil  scavenger  (Figure  17).  The  dashed  line  shown  In  the  data  Is 
the  average  of  36  non Implant  runs. 


3&4  Engine  Bearings 


A 3 

. 4 


max . 
level 


BASELINE  MEAN 


Figure  16  Maximum  level,  number  3 and  4 
hearings,  T53-L13B  engine 
(N.P.S.) 
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RKSULTS 


TASK  III 


Task  III  was  performed  concurrently  with  Task  II.  This  task  consisted 
of  obtaining  shock  emission  data  on  the  OH-58,  AH-1,  and  CH-47  helicopters. 
These  were  operational  helicopters  and  were  not  involved  with  the  AIDAPS 
test  program.  Thus,  data  collection  was  on  a noninterference  basis  during 
routine  Inspections.  No  implants  were  Involved.  With  the  exception  of  one 
case  involving  a TH-1G  hanger  bearing,  no  verification  could  be  made  of  the 
LRU  condition. 

CH-47  Installation 

Seven  points  were  initially  selected  for  monitoring: 

1.  Aft  swashplate  installation 

2.  Forward  output  of  combining  transmission 

3.  //I  engine  input  to  combining  transmission 

4.  Aft  output  of  combining  transmission 

5.  #2  9ync-shaft  support  bearing 

6.  Input  drive  quill,  forward  transmission 

7.  Ill  engine  transmission 

The  first  data  was  not  collected  until  August  31,  197b,  due  to  the 
problem  of  securing  a safety-ot'-f  1 ight  release.  The  release  was  necessary 
in  order  to  allow  the  wiring  and  mounts  needed  for  collection  of  data  to 
remain  with  the  aircraft  when  it  is  involved  with  tests  on  other  programs. 

Only  ^ree  different  data  runs  were  made  on  a single  CH-47.  At  this 
point,  with  the  limited  data  and  with  no  possibility  to  determine  LRU 
conditions,  no  attempt  can  be  made  to  determine  maintenance  action  or 
component  removal  thresholds. 
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OH- 58  A 

Five  components  were  selected  for  monitoring: 
o 

1.  90  gear  box  (inboard  cross-shaft  bearing,  input  bearing) 

2.  Hanger  bearings 

3.  Input  drive  quill 

4.  Lower  planetary  support  bearing 

5.  Mast  assembly 

As  in  the  CH-47,  no  implants  were  involved.  Although  feasibility  to 
monitor  these  selected  components  has  been  shown,  the  data  is  still 
insufficient  to  determine  maintenance  warning  or  component  removal  levels. 

Scatter  diagrams  of  rate  versus  level  for  each  of  these  components  we 
presented  in  Figures  18  through  22.  These  can  be  considered  "baseline" 
of  operational  helicopters.  The  only  out-of-the-ordinarv  data  is  that  of 
the  hanger  bearings  which  show  a rather  large  scatter  in  maximum  level . 
TH-1G/AH-1S  Cobra 

o o 

Components  monitored  were  the  90  gear  box,  42  gear  box,  hanger 
bearings  and  transmission.  Although  the  AH-1S  has  different  drive  train 
components  than  the  TH-1G,  accelerometer  mounts  were  located  in  the  same 
position.  The  data  collected  has  been  similar  to  that  of  the  UH-1H,  which 
was  not  unexpected.  To  date,  one  faulty  hanger  has  been  detected.  Sub- 
sequent removal  and  teardown  revealed  significant  damage  from  corrosion 
and  pitting. 


OH-58  Hanger  Bearing 


6 Different  Helicopters 


Potentiometer  level 


Figure  18 
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RESULTS  - TASK  IV 


T^700 

An  attempt  w;ls  made  to  collect  shock  pulse  data  from  the  General 
Electric  T-700  engine  on  the  (MKTS)  modular  engine  test  stand  at  Granite 
City,  Illinois.  As  a result,  an  initial  survey  of  available  accelerometer 
mounting  points  was  accomplished.  Data  was  first  collected  on  a factory 
prepared  T-700  engine.  The  engine  then  underwent  a field  modular  change 
in  which  the  power  turbine  modual  and  accessory  gear  box  were  replaced. 

Data  again  was  collected  and  showed  that  there  Is  good  repeat  ability  with 
respect  to  shock  pulse  signatures.  No  Implants  were  made  on  the  engine. 
Figure  23  shows  a schematic  diagram  of  the  T-700  engine,  and  a list  of 
seven  different  accelerometer  attachment  points  that  were  utilized  to  collect 


Cold  Section  #1,2,3  Bearing 
Accessory  Gear  Box  (Upper) 


Data  collection  on  the  A1DAPS  helicopters  terminated  on  October  26, 

1976,  at  Fort  Rucker,  Alabama.  Inasmuch  as  the  data  was  collected  on  a 

noninterference  basis,  an  optimum  sensor  location  was  not  always  possible. 

o 

This  was  particularly  true  on  the  90  gear  box.  Furthermore,  the  complete 
lack  of  success  in  isolating  the  mast  implants  warranted  additional 
investigation. 

On  December  19,  1976,  a II11-1H  helicopter  66-17138  (Bearcat  11)  was 
received  on  bailment  agreement  to  continue  the  data  collection. 

Accelerometer  to  Accelerometer 

Tests  were  conducted  to  determine  the  possible  variation  in  data  scatter 
between  accelerometers  used  during  the  Task  III  phase  at  Ft.  Rucker,  Alabama. 
A plot  was  made  of  the  shock  emission  from  an  implanted  bearing  of  known 
degradation  using  the  six  accelerometers  employed  during  previous  testing. 

The  bearing  used  for  testing  was  installed  in  the  number  four  hanger  bearing 
fixture  and  all  tests  were  made  with  the  helicopter  ground  run  continuously 
while  each  of  the  accelerometers  were  successively  installed  and  removed. 

Five  of  the  six  accelerometers  gave  results  in  both  shock  rate  and  level 
within  normally  anticipated  data  scatter.  However,  accelerometer  number 
614691  gave  shock  levels  at  approximately  15%  below  that  of  the  others. 


The  accelerometer  was  returned  to  SKF  Industries  for  calibration  and 
analysis  to  determine  the  failure  mode. 


Tests  at  SKF  confirmed  that  the  accelerometer  was  defective  In  such  a 


manner  that  the  level  of  emissions  transmitted  yielded  a reading  in  the  area 
of  15%  of  normal.  The  accelerometer  has  been  returned  to  its  manufacturer 
(B  and  K)  for  further  analysis  and,  as  of  this  date,  no  results  have  been 
received  which  isolates  the  failure  mode. 

This  has  been  the  only  accelerometer  failure  to  date  which  was  internal 
by  nature  for  which  the  failure  mode  could  not  be  detected.  That  is,  the 
level  of  emissions  plotted  appeared  normal  except  significantly  lower  than 
they  should  have  been.  Obviously,  this  type  of  failure  mode  could  result 
in  misdiagnosis  of  a degraded  bearing.  A method  of  self-test  must  be 
established  in  future  systems  which  would  preclude  this  type  of  failure 
going  undetected. 

90°  Gear  Box 

Following  the  Ft.  Rucker  tests,  it  was  apparent  further  testing  of 
o 

the  90  gear  box  was  warranted.  Of  the  nine  -424  bearing  implants  in  the 
output  quill,  only  three  had  shock  pulse  levels  which  were  well  outside  the 
threshold  of  "good"  assemblies.  Of  particular  concern  was  the  effect  sensor 
location  and  bearing  installation  relative  to  the  load  zone  on  shock  levels. 

In  an  attempt  to  optimize  the  sensor  location,  sensors  were  installed 
on  available  locations  on  the  90°  gear  box.  (Figure  24a).  A baseline  run 
was  made  and  implanted  -424  and  -143  bearings  were  installed.  The  implants 
were  in  the  input  as  well  as  the  output  quills  (Figure  10).  After  a variety 
of  tests  (Table  1),  the  11  - 1 o'clock  positions  yield  the  highest  levels 
with  the  latter  position  (1  o'clock)  giving  the  most  consistent  readings. 

It  is  recommended  that  this  position  be  used  in  all  subsequent  tests. 

Implant  BHC  106  was  selected  for  additional  tests  to  determine  if  an 
optimized  accelerometer  placement  would  result  in  an  enhanced  level  to 
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detect  single-ball  spall  damage.  With  eacli  test  of  tills  Implant,  a physical 
inspection  of  the  -A2A  bearing  was  made.  At  each  time,  the  single-ball  spall 
was  not  in  a position  where  it  conceivably  could  have  contacted  either  the 
inner  or  outer  race  of  the  bearing.  Attempts  were  made  to  position  the  spall 
in  such  a way  as  to  insure  contact.  However,  as  the  spall  contacted  the 
raceway,  it  would  rotate  to  a position  where  the  rotational  axis  of  the  ball 
would  assume  a position  allowing  the  single  spall  to  move  about  the  axis  of 
rotation  rather  than  the  ball-pass  contact  area.  It  seems  apparent  that  in 
this  type  of  implant  even  though  damage  may  be  significant,  if  it  does  not 
contact  another  element  of  the  bearing  assembly,  no  emission  could  be  expected 
to  occur  which  would  allow  for  a diagnosis  of  condition. 

Another  area  of  concern  with  this  type  of  implant  is  that  although  the 
spall  was  of  a significant  size,  it  did  not  occur  naturally  within  the  assembly 
with  the  usual  resulting  debris  causing  secondary  damage.  Since  artificial 
implants  cannot  hope  to  duplicate  the  particulate  contamination  which  would 
take  place  as  normal  damage  ensues,  all  implants  must  therefore  be  of  such  a 
nature  as  to  ensure  the  damage  can  be  measured  and  tracked. 

The  problem  of  foreign  particulates  is  discussed  in  a subsequent  section. 

Another  implant  -A2A  bearing,  BHC  091,  was  tested  to  evaluate  the 
relationship  between  damage  in  a bearing  and  the  natural  load  zone  of  the 
bearing.  This  bearing  is  artificially  spalled  in  the  outer  race.  By  position- 
ing the  spall  in  different  quadrants  of  the  90°  gear  box  output  a dramatic 
difference  could  be  noted  in  shock  level.  (See  Figure  2Ab  and  Table  l) 

Placing  the  spall  in  an  area  which  was  determined  to  be  the  load  zone  of  the 
bearing,  a high  shock  level  was  reached  (Run  //A)  rotating  the  outer  ring  of 
the  bearing  180°  brought  about  a sharp  reduction  in  the  level  of  emissions 
(Run  #3).  By  testing  BHC  091  at  different  relative  positions,  damage  to 
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Placement  of  spall  not  in 
Load  Zone 


Force  exerted 
by  gravity. 


* 


Level  of 


90°  Gear  Box  Baseline  Versus  Implant 


Position 
(O'clock)  » 

Baseline 

1 BHC  106 


9 

BHC  106 

3 

BHC  091 

4 

BHC  091 

5 

BHC  091 

6 

BHC  091 

7 

MAIC  030 

8 

MAIC  030 

9 

BHC  022 

10 

MAIC  003 

(Le 

vel  At 

X- 

12 

f 

| 1 

3 

70 

60  , 

90 

\ 

150 

150 

150 

200 

150 

150  : 

110 

150 

350 

350 

250 

200 

300 

225 

200 

200 

200 

400 

600 

500 

l 

200 

500 

275 

■■■ 

NOTES 

* Position  used  at  Ft.  Rucker,  Alabama 

1-2  -424  bearing,  artificial  spall  or  single  ball  (Cat.  D) 

3 -424  bearing,  artificial  outer  race  spall  (Cat.  I>) ; damage 

not  in  load  zone. 

4 As  3,  except  damage  in  load  zone. 

5-6  Same  as  3,  except  different  position  in  relation  to  load  zone. 
7-8  -424  bearing,  artificial  inner  race  spall  (Cat.  C). 

9 -143  bearing,  artificial  inner  race  spall  (Cat.  C). 

10  -143  bearing,  natural  inner  race  spall  (Cat.  D) . 


Table  1 


— 


load  zone,  it  can  be  readily  understood  that  artificial  implants  must  be 
made  with  extreme  care. 

It  should  be  noted,  however,  that  when  the  spall  is  located  in  the 
apparent  load  zone  and  higher  levels  were  recorded,  the  highest  levels 
were  measured  by  an  accelerometer  placed  approximately  180^  from  the  load 
zone.  Thus,  for  the  90  gear  box,  the  optimum  sensor  location  is  not  at 
the  load  zone. 

If  testing  of  an  implanted  assembly  does  not  approximate  the  condition 
which  could  be  concluded  to  exist  during  natural  damage,  it  must  be  questioned 
as  to  validity. 

Implant  MAIC  030  (a  -424  bearing  in  the  output  of  the  90*^  gear  box)  was 
tested  to  verify  detection  of  damage  which  would  not  be  masked  by  the  relative 
position  of  damage  in  relation  to  the  assembly.  MAIC  030  is  a bearing  which 
has  damage  artificially  induced  to  the  inner  race  in  the  form  of  a substantial 
single  spall.  The  damage  is  classified  as  category  "c".  With  primary 
damage  existing  In  the  inner  race  of  a bearing  whose  outer  race  is  fixed  in 
the  assembly,  then  during  some  period  of  each  revolution  the  damage  must 
contact  the  load  zone  of  the  bearing.  Run  #7  (Table  l)  shows  clearly  a shock 
pulse  level  exceeding  the  threshold  which  is  considered  baseline. 
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Mast  Assembly 


Another  assembly  in  which  the  accelerometer  placement  was  varied  to 
determine  an  optimum  position  was  the  mast  assembly  of  the  transmission. 
Table  2 shows  the  results  of  testing  both  in  baseline,  as  well  as  with 
implanted  -136  bearing  (BHC  124).  Testing  was  undertaken  with  accelerometer 
positioned  basically  in  four  quadrants  (front,  left  side,  right  side  and 
rear).  See  Figure  25.  In  addition  to  the  basic  power  setting  of  6600  rpm 
N2  (approximately  330  main  rotor  rpm)  was  used  for  testing,  different  power 
settings  were  also  explored.  Furthermore,  it  was  felt  that  varying  cyclic 
position  might  affect  changes  in  the  load  zone  of  the  mast  bearing  and 
thusly  provide  a better  avenue  to  determine  bearing  condition. 

After  extensive  testing,  there  has  been  no  success  in  specifying  either 
an  accelerometer  position,  power  setting,  or  cyclic  position  which  returns 
a satisfactory  degree  of  determining  the  condition  of  the  mast  bearing 
assembly  with  this  particular  implant.  Factors  which  may  preclude  accurate 
condition  monitoring  of  this  assembly  are: 

1.  The  shock  emission  from  the  assembly  may  be  masked  becavise  of  the 
lack  of  adequate  mechanical  interface  between  bearing  and 
accelerometer  mount. 

2.  Low  frequency  of  the  rotor  assembly  may  not  allow  for  adequate 
shock  pulse  signature  with  the  normally  used  38  KHZ  accelerometer 
and  MEPA  10A  signal  processor. 

It  should  be  noted,  however,  that  a degraded  mast  bearing  was  discovered 
in  an  operational  helicopter.  This  has  been  reported  in  References  5 and  6. 
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Mast  Bearing  Baseline  vs.  Implant 
(Level  At  X-Intercept) 


Position  y 

(O'clock) 


1 Baseline 

Cyclic  Control 
Applied* 


2 

Baseline 

3 

Baseline 

4 

Baseline 

Cyclic  Control 
Applied 

5 

Baseline 

6 

BHC  124 

7 

BHC  124 

8 

BHC  124 

9 

BHC  124 

10 

BHC 

124 

11 

BHC 

124 

9 I 10 


Cyclic  control  was  applied  on  all  runs. 

*Unless  noted  above,  no  increase  in  level  with  application  of  cyclic  control 
BHC  124  - 136  bearing  outer  race  spall  ”D"  damage  natural. 


Table  2 


' r.J; 


Ik 


Foreign  Parti  culm  e s 

The  42°  gear  box  was  selected  to  establish  correlation  between  the 
shock  pulse  signature  of  an  assembly  with  and  without  contamination. 

The  Army  Oil  Analysis  Program  deals  basically  with  the  parts  per 
million  of  several  metals  found  to  be  elements  of  components  of  a particular 
assembly.  Of  primary  interest  In  this  test  was  iron  (Fe)  as  It  comprises 
the  greatest  portion  of  natural  elements  present  In  hearing  and  gear 
assemblies.  A quantity  (approximately  1 cc)  of  particulate  residue  from  a 
manufacture  of  bearing  assemblies  was  added  to  the  oil  of  the  42°  gear  box. 
The  material  (known  as  S.W.A.K.F.)  is  comprised  chiefly  of  an  iron  derivative 
and  could  be  representative  of  particulate  contamination  found  in  a gear  box 
which  was  degrading  due  to  metal  wearing  from  internal  components. 

A gear  box  which  had  been  used  In  previous  Implant  testing  was  initially 
baselined  after  flushing  with  oil.  A level  of  200  was  obtained.  The  SWARF 
was  added  and  the  subsequent  levels  recorded  and  oil  samples  taken  at  various 
time  intervals. 

The  teat  was  conducted  while  the  gear  box  was  operated  on  a helicopter 
running  at  6600  without  antitorque  pedal  application  during  the  course  of 
105  minutes  running  time.  As  can  be  seen  from  Figure  26,  a steady  Increase 
proportional  to  the  level  of  contamination  can  be  tracked  with  shock  pulse 
level.  Because  of  the  obvious  induced  damage  during  testing  and  Increase 
in  the  amounts  of  contaminants  at  any  given  time,  this  test  was  made  relative 
to  run  time  on  the  assembly  only. 

i'll  samples  were  analyzed  by  the  II. S’.  Army  oil  analysis  facility  at 
Fort  Campbell,  Kentucky,  through  the  Quality  Control  Personnel  at  the  102nd 
USARFFAC,  Scott  Air  Force  Base,  Illinois. 

Figure  26  shows  the  ability  of  the  shock  pulse  technique  to  track  the 


progress  of  contaminants  associated  with  an  Internal  failure  yielding 
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excessive  metal  wear  of  a closed  oil  assembly.  During  the  course  of  this 
testing,  no  indication  of  malfunction  from  a chip  detector  was  noted,  although 
it  was  tested  and  found  to  be  functioning  properly. 
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Time  (hrs.) 
Figure  26 


A - 42°  Gear  Box  Output 
X - Particulate  (Fe) 


Graph  Of  Shock  And  Particulate  Level  Versus  Time  F.lapsed 
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VII  SUMMARY  AND  CONCLUSION 
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The  use  of  shock  pulse  techniques  has  proven  remarkably  successful  as 
a diagnostic  tool  in  determining  general  bearing  health.  For  the  hanger 
assembly,  42l  and  90°  gear  boxes,  tall  rotor  output  quill,  input  drive  quill 
and  the  3-4  engine  bearing  package  of  the  UH-1H,  a single  indicator,  namely, 
maximum  shock  level,  was  sufficient  to  separate  assemblies  by  degrees  of 
degradation  and  damage  with  a high  degree  of  success.  Moderate  levels 
generally  indicate  moderate  degradation,  while  high  levels  (>5000)  indicate 
severe  and/or  extensive  damage. 

The  lack  of  success  shown  with  the  mast  bearing  Implants  is  unexplain- 
able considering  a degraded  bearing  was  discovered  in  an  operational  helicopter 
during  earlier  tests. 

Whether  a degraded  If  1 and  02  engine  bearing  of  the  T-53  engine  would 
ever  be  consistently  detected  is  problematical  due  to  the  lack  of  mechanical 
interface  between  the  accelerometer  and  the  bearing.  It  is  recommended  that 
these  sensors  be  deleted  from  an  operational  system. 

Implanted  gears  were  not  detectable  in  42*  and  9fT  gear  box  tests. 

However,  it  is  felt  that  If  the  gears  degraded  In  an  operational  environment, 
the  particulate  contaminants  which  would  normally  occur,  would  pass  through 
the  bearings  and  thus  be  detected  by  the  shock  pulse  meter.  This  conclusion 
is  fortified  by  the  results  of  the  contamination  tests  showing  good  correlation 
between  particulate  contaminant  and  the  shock  level. 

Much  has  been  learned  about  the  entire  process  of  Implanting  of  degraded 
components.  Generally,  the  shock  pulse  technique  has  proven  most  successful 
in  detecting  naturally  degraded  bearings.  Implanting  of  degraded  components 
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must  be  done  carefully  so  as  to  insure  the  fault  is  positioned  in  the  load 
zone  of  the  element,  otherwise  the  shock  pulse,  or  any  other  technique  for 
that  matter,  will  have  difficulty  in  detection. 

Feasibility  of  collecting  data  on  other  helicopters  lias  been  proven, 
namely,  the  AH-IS/TH-1G,  OH-58,  and  CH-47.  No  implants  were  involved  in 
these  tests  which  were  conducted  on  operational  helicopters  not  Involved 
the  the  AIDAPS  program.  Using  the  damaged  thresholds  based  on  the  UH-1,  one 
faulty  hanger  bearing  was  discovered  on  a TH-1G.  No  difficulties  were 
encountered  in  using  the  quick  connect/disconnec.t  accelerometer  attachments 
on  the  AH-1S/TH-1C  or  the  OH- 58.  The  CH-47  will  require  additional  analysis 
before  a reasonable  operational  procedure  for  utilizing  the  shock  pulse 
meter  can  evolve. 
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TABLE  A 1 
Legend  To  Appendix 
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Coded  Series  it 


A/C  Type 


1000 
2000 
3000 
A 000 
5000 
6000 
7000 
8000 
9000 
10000 
1 1000 
12000 
13000 


23000 
23200 
24000 
25000 
26000 
2 7000 
28000 
29000 
29200 
29300 
29400 
29500 
29600 


29700 


UH-1H 


CH-47 


Component 


90°  Gear  Box 
42°  G/Box  Output 
42°  G/Box  Input 
it 4 Hanger  Bearing 
it 3 Hanger  Bearing 
T/K  Drive  Output 
Input  Drive  Quill 
Mast  Bearing 
3-4  Rrg.  (Engine) 

Lift  Lug  (Eng.) 

Front  Side  Compressor,  //I  Brg.(Eng.) 
i1 2 Brg.  (Eng.) 

Mets  it 2 Brg.  (Eng.) 


9100 

9200 

9300 

9400 

9500 

9600 

9700 

T-700  Eng. 

II 

It 

II 

II 

II 

If 

Combustor  546  Brg. 

#4  Brg. 

Cold  Section,  1,2,3  Brg. 

Acc.  G/Box  (pad  mount) 

Cold  Section  1,2,3  Brg. 

Cold  Section  1,2,3  Brg. 

Acc.  G/Box  (Upper) 

14000 

OH-58 

90°  G/Box  Output 

15000 

II 

90°  G/Box  Input 

16000 

II 

it8  Hanger  Brg. 

17000 

II 

Planetary  Support  Brg. 

18000 

It 

XMSN  Mast  Brg. 

19000 

II 

i/4  Hanger  Brg . 

20000 

II 

Input  Drive  Quill 

21000 

II 

It 3 Hanger  Brg. 

22000 

II 

itl  Hanger  Brg. 

22100 

II 

itb  Hanger  Brg. 

22200 

II 

117  Hanger  Brg. 

22300 

II 

it 5 Hanger  Brg. 

//I  Input  Combining 

Input  Combining  Bottom 

Aft  Output  Combining 

FVJD.  Output  Combining 

it 2 Sync.  Support 

Input  Drive  Quill  (Fwd.  XMSN) 

Swashplate 

itl  Eng.  90°  G/Box 

Input  to  Combining 

Sync.  Shaft  Bearing  (Rear  Button) 

FVd.  G/Box  Input 

Oil  Tump 

it  1 Eng.  Input  to  Combining 
Inboard 

itl  Eng.  Input  to  Combining 
Outboard 


TABLE  A 1 
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(Cont.) 


Coded  Series  # 


Component 


30000 

31000 

32000 

33000 

34000 

35000 


40000 

41000 

42000 

43000 

44000 

45000 

46000 

47000 

48000 

51000 

52000 

53000 


AH- IS 


TH-1G 


UH-1H 


42°  S/Box  Output 
42°  S/Box  Input 
#4  Hanger  Brg. 

//3  Hanger  Brg. 
Input  Drive  Quill 
Mast  Brg. 


42°  G/Box  Output 
42°  G/Box  Input 
//4  Hanger  Brg. 

// 3 Hanger  Brg. 
Input  Drive  Quill 
Mast 

#2  Hanger  Brg. 

90°  G/Box  Input 
90°  G/Box  Output 


Upper  Flange  Mt.  XMSN 
Middle  Flange  Mt.  XMSN 
Lower  Flange  Mt.  XMSN 
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TABLE  A 2 

0 

RUN 

DATE 

A IRCRAH 

T V HE 

1002. 

23  4 76 

BC  12 

UH1H 

© o 

IMPLANT  TIME  ON  C 0 MPON LN T -HOU R S 

NON  E 0 41.3 


LEVEL 

RATE 

1.0 

45.0 

5.0 

10.0 

20.0 

00  ?0-° 

( 7 ) 20.0 

\jy  i5.o 

30. C 

4.0 

50.0  ' 

1.0 

ARE  A 

LOS  AREA 

LEVEL  INI 

AVE  RA1E  1 

A V E RATE  c 

A / X I RATIO 

0.54  E 

03  O.llf 

03  55  . 

10. 

16. 

1 ?. 

O 

O 

© 

© 

0 

© 

1.  Data  collection  run  number  or  series  code,  see  Table  1 

2.  Date  (Day,  Month,  Year). 

3.  Aircraft  tail  number  or  identifier. 

4.  Aircraft  type. 

5.  Implant  number  shown  if  appli cable. 

6.  Time  on  component  (where  available). 

7.  Data  showing  levels  at  corresponding  rates. 

8.  Area  derived  by  this  equation: 

If  points. 

Area  = Sum  "S.  ( v , . , + v , J lx, 


(yj+i  * yj)  (»j+i  ~ »j) 


J = 1 


Log  area  derived  by  this  equation: 

, , „sum  1 

log  area  = 10 

where: 
# points 


Sum 


- z:  c 

j - 1 


log  yJ+1  + log 


log  X 


J+l 


- log  Xj) 


10.  Level  value  at  x intercept 

11.  Average  Rate  1 derived  by  this  equation:  Av.  Rate  1 


area 


12.  Average  Rate  2 derived  by  this  equation: 


max  x 

^x  distaneej 


Av.  Rate  2 


('log. 


area 


10 


\ log  x distance 


) 


13.  A/XI  Ratio  (corner  ratio)  derived  by  this  equation:  A/Xl  - area 

y (at  x - 1) 
^ y max  J 


3 3 





R UN 

0 ATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT  TIME  ON 

C OMpON LN  T -HOUF 

UC  1 

2 6 4 It 

H C 

n 

UHlH 

NONE  0 

960.0 

LEVEL 

RATE 

1 .0 

70.0 

5.0 

70 . 0 

10.0 

40.0 

20. C 

6 . 5 

30.0 

1 .5 

E A 

LOG  AREA 

LEVEL  IM 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE  2 A / X I 

RATIO 

2 E 

C 3 G.18E  03 

21  . 

27. 

33 . 11 

. 

RUN 

DmTL 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

COMP0NLNT-H0U1 

002 

. 25  4 

76 

l C 12 

UK  1 H 

NONE  0 

41  .3 

LEVEL 

KATE 

t A 

1 . C 

5 . C 

1 3 .0 

20.  r 

3 2.0 

5 u . U 
LOG  ARE 

A 

45  . U 

3 U . 0 
20.0 
10 . U 
4.0 

1 .0 

LEVEL  I M T 

AVE  RATE 

1 AVE  KATE 

2 A/X  I 

K A T 10 

4 t 

03  0.1  1 l- 

f'3 

35. 

1C  . 

1 6 . 

1 ? 

m 

57 


RON 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

COM PON tN  T~HOUf 

1 003. 

3 5 76 

ti  C 8 

UHlH 

NONE  0 

264  . 6 

LEVEL 

RATE 

— - 

REA 

1 .0 

20 . 0 

50.0 

60.  C 

LOG  AREA 

4 5.0 
35.0 

1 .5 

1 . U 

LEVEL  1 N T 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/XI 

RATIO 

1 3 t 04 

0.26E  03 

50. 

22  . 

23  . 

2 V 

• 

RON 

0 ATE 

M KC  i»  A E T 

TYPE 

IMPLANT 

T1TE  0 N 

cr  v puf.  en  t -tu;u, 

1 ■!  C 4 . 

6 5 76 

□ C 13 

U P 1 H 

NONE  0 

32 1,  .6 

LEVEL 

K A T E 

«E  A 

1 . 0 

1 0 . C 

2 3.0 

3 0.0 

50.0 

LOG  AREA 

30 . 0 
30.0 
20  .C 

6 . 0 

1 .0 

LEVEL  I NT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/XI 

RATIO 

7?.i  C3 

D.14E  03 

33. 

1 4 . 

1 8 . 

2 A 

• 

RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

T Y f'E 

IMPLANT 

TIRE  0 N 

CO,'  PONtNT-HOU 

1 0 U 5 . 

11  5 7 b 

JC  13 

1IH  1 H 

NONE  0 

316  .J 

Lt  VE  L 

RA  TE 

1 .0 

70.0 

5 .C 

70.0 

10.0 

60 . 0 

20.0 

20.0 

5 0.0 

1 .U 

RE  A LOG  AREA  LEVEL  I N T AVE  KATE  1 A V F.  RATE  2 A/XI  K a I 1 0 


2 A . 


32  . 


1 8. 


1 it  C4  n . 3S  E r 3 
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RUN 

DATE 

A1RCRAE  T 

TYPE 

I M PL  AN  T 

I l M r ON  COMPONENT -HOURS 

1006. 

11  5 7 6 

HC  14 

OH  111 

NONE  0 

17.5 

LEVEL 

KATE 

1 .0 

100.0 

5.0 

100.0 

10.0 

70.0 

V 0 . 0 

15.0 

4 0.0 

1 . 5 

50.0 

1 . w 

A 3 C A LOo  AKEA  H VI  L 1 N l AVI  KATE  1 AVE  KATE  7 A / X I KAI10 
U.  14  E 04  0.<.4E  OS  40.  7 8 . 55.  14. 


K UN 

date 

A l R C K A E T 

1 YI’l 

1 M I’E 

an  r 

T I M 1 (IN 

CuMPUN  I N 1 -HOIK 

1 .'0  7. 

15  5 7 1 

ii  C 

17 

UP  1H 

NON  L 

0 

75  5 .0 

EE  VI.  E 

K A | | 

M A 

1 . u 

10.0 

7 0 . 0 

5 5 . 0 

10  3 A K l A 

E ( VI  1 

‘ill . o 
UO . 0 
50.0 
1.0 

1.  INI 

AVI  1.  A I E 

1 AVI  KATE 

7 A / y i 

K A 1 i 0 

1 f E 04 

0.67E  05 

74. 

.55  . 

4u  . 

7 1 

• 

.<  UN 

DATE 

A 1 R C R A E T 

T YPl 

1 M I'l 

AN  I 

1 l Ml  ON 

K'KPUNl N 1 -POUT 

1 .108. 

1 7 5 7 6 

UC 

1 5 

I'll  Ill 

NONE 

0 

14  .0 

LEV  El.  K A I t 

T .0 

15.0 

5 3 . (1 
5 o . o 
7 o . n 

t 0 J • ii 

HI  E A ( 'JG  AKt  A 

.,  >1  04  0.15E  04  «?0.  75  . 55.  41. 


60 . 0 

60.0  N 
• 4 0.0 
1 *> . u 

:< . o 

i . o 

I l V E I INI  AVI  uAJt  1 AVI  l\  A T I 7 A/Xl  KAMO 


RUN 


0 ATE 


AlKCRAf  T 


TYPE 


IMPLANT 


100V.  1R  5 

76 

uc  1? 

UH  111 

NONE  0 

LEVEL 

RATE 

1 .0 

6(1 . 0 

10 . 0 

SO.O 

35.0 

30.0 

5 0.0 

10.0 

n.o 

.3.0 

RO. 0 

1 . u 

< t A L>1j  A R E A 

L T V E L INT 

A V E RAT  F. 

1 AVE  RATE 

_ 3l  04  0 . Ufc 

04 

75. 

7 5 . 
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RUN  U A T r 

IRCR  AE  T 

r y pe 

IN PLAN T 

1 ,1 1 0 . IS  5 

7 6 

i'C  8 

UH  1 H 

NONE  0 

Le  vel 

R A T E 

1 . C 
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15.0 
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3 3.0 

60 . 0 

5 J . E 

1 u . u 

t . o 

1 .0 

i . r.  A l 35  ARE 

A 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

' A E 04  0.34  f 

■ 4 

3 3. 

64  . 

8 7 . 
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I 8 PL  A N T 
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76 

t»C  8 
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NONE  0 

L E V E 1 

RATE 

1 .0 

00.0 

\ 

1 3 . 0 
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7 5.0 

. 
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1 .0 

E A l_  0 o A R I 

A 

L l w E L INT 
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1 AVE  KATE 
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1 F 3 . T 


L 


A / X 1 RATIO 

Sir!  . 

tise  on  component-hour; 
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A / X l RATIO 


TIKE  ON  COMPONlN T -HOUR 
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A / X I K A I t 0 
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60 


— ---. 


J 


RUN 

0 AT  F 

AIRCRAFT 
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LEVEL 
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i’’E  A 

1 .0 

15.0 

3 a.  o 
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AU.U 
15.0 
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LEVEL  INT 
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1 .0 

L t V t L 1 N T 

A V E RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X I 

RATIO 

u.  'ot  U 4 

0 . 1 3 r 

04 

35. 

28  . 

4 0 . 

32 

62 


V 


X 


— 


RUN 

0 AT  t 

AIRCRAFT 

TYPE 

I M PL  AN T 

TIME  ON 

1 

COMPONENT- HOURS 

\ 

1020. 

15  6 7 6 

UC  12 

UH  1 H 

NONE  0 

82.5 

LEVEL 

RATE 

st  A 

1 .0 

15.0 

30.0 

5 0 . C 

LOG  AREA 

9U.0 

90.0 

15.0 

1 .0 

LEVEL  1 N T 

AVE  RATt 

1 AVE  RATE 

2 A/X  I 

RATIO 

c2t  U4 

0 . 79 E 03 

52. 

44  . 

50. 

2 4 

R ON 

D AT  E 

AIRCRAFT 

TYPE 

IM  FLAN  T 

T I M E 

ON 

COMpONLN T -HOURS 

1 2 2 . 

1 7 7o 

PC  14 

OH  1 H 

NONE  0 

30  . U 

L L V E L 

RATE 

r:  E A 

1 . U 

5 . 0 

20 . 0 

45.0 

LOG  AREA 

60.0 

6 0 . G 
.50 . 0 

1 .0 

LEVEL  IIMT 

AVE  RATE 

1 AVE  KATfc 

2 A / X I 

R A T lo 

1 3E  u4 

U.3CE  U3 

3 4 . 

26  . 

31  . 

21 

• 

RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

I M PL  AN  T 

TIME 

ON 

COMPOIUN T- HOURS 

1023. 

1 7 7 6 

PC  12 

UH  1H 

NONE  0 

89  .U 

LEVEL 

RATE 

kE  A 

1 .0 

10.0 

30. P 

50 .0 

LOG  AREA 

f'U  . U 
80.0 
8.0 

. 1 -0 
LEVEL  1 N T 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X I 

r a r i j 

1 6 L 04 

0 . A 7 F 05 

31  . 

33  . 

37. 

21 

. 

hi 


w 


- 


HUN 

D A1  E 

A 1 K C H A F T 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

COMPONENT -HOURS 

1 324. 

2 7 7o 

OC  13 

OHIO 

NONE  0 

45  . 1 

L L V k t. 

RATE 

ix  L A 

1 .(1 

13.0 

53.0 

1 3 . 0 

LOS  AH  E A 

1 00 . 0 
100 .0 
5.0 

1 .0 

l l VEl  INI 

A VL  KATE 

1 AVE  KATE 

2 A/V  1 

HAT  10 

>0t  i1  A 

0.°RE  0 5 

5 1 . 

4 3 . 

41  . 

50. 

HU '4 

0 A 1 l 

AIRCRAFT 

1 Y PE 

1MPLAF.  T 

I IM  0 0 

C 0 'Ipviw  l N 1 - HiHIK  S 

1 ! «.  ? , 

■X  (lb 

« x C 14 

UM  1 U 

N 0 M 0 

5.  . 1 

1 1.  \l  1 1 

R A r L 

-x  c a 

1 . U 

13.0 

•>  3 . 0 

2 3 . o 

/5 . 0 

LOG  AH  FA 

50. U 

5 0 . 0 
20.0 

1 . 1 

1 .0 

L c V t l INI 

A v'L  RAIL 

1 AVI  ix  A U 

2 A / \ l 

K A 1 10 

15  t ,H 

0.4/ . 0 > 

,’0. 

21  . 

2b  . 

51  . 

HUN 

[>  AT  t 

AIRCRAFT 

TYPE 

1 MPLANT 

T 1 Ml  ON 

COfipu.U  N 1 -HOURS 

1 212*. 

(76 

> C 12 

U II  hi 

NONE  0 

^5  . 1 

l E V E L 

RAIL 

••t  A 

1 .0 

13.0 

5 3 . 0 
o 5 . 0 

LOG  AH  l A 

40.0 
40  . Li 
<5 .0 

1 .0 

L l V F t INI 

AVI  KAIL 

1 AVI  K A 1 1 

2 A / X t 

R A 1 l 0 

lit  04 

0.10 1 1 1 

55. 

20. 

2 3 . 

5 5. 

RUN 


DATE 


AIRCRAFT 


TYPE 


IMPLANT 


time  on  component-hour:^ 


10  29. 

1 4 7 7 6 

UC  13 

OH  1H 

NONE  0 

342  .0 

LEVEL 

RATE 

< 

UJ 

1 .0 

15.0 

50.0 

70.0 

LOO  AREA 

>0.0 
50. 0 
5.0 

1 . 0 

LEVEL  INT 

AVE  KATE 

1 AVE  RATE  3 

A/  X I 

RATIO 

1 7 E 0 A 

3.47E  05 

5 3. 

34  . 

36  . 

34 

• 

RUN 

0 A T 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT  1 

IME  ON 

COMPUNlNI 

nil1. 

1 5 7 7 A 

. t 14 

OH  1H 

NONE  0 

41.1 

LEVEL 

RATE 

it  A 

1 .0 

15.0 

SO . u 

73.3 

L 0 o AS  r.  r\ 

7iJ . G 
70.0 

6 . 0 

1 . 0 

L . VEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE  2 

A / X I 

RATIO 

:ic  04 

3.81  E <)'. 

5 3. 

34  . 

37  . 

3 4 

• 

RUN 

OAT  E 

AIRCRAFT 

TY  PE 

IMPLANT  1 

IME  ON 

COMPONENT 

t .1  34  . 

31  7 7 * 

i > C 14 

UH  1 H 

NONE  0 

45.4 

L t V E L 

RATE 

A t A 

1 .0 

10. 0 

30. 0 

53.  G 

53.0 

LOG  AREA 

30.0 

80.0 
60.0 

4 . 0 

1 .0 

L E VEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE  3 

A/  X 1 

R A T i 0 

; 4 E 04 

0.90E  Ui 

5 1 . 

40  . 

45  . 

3 0 

65 


RUN  DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

. * v v . 

TIME  ON  COMPONENT-HOURS 

1033.  21  7 7o 

iC  13 

UH1H 

NONE  0 

45.5 

LEVEL 

RATE 

f 

1 . 0 

40.0 

300.0 

40.0 

500.0 

15.0 

1 003.0 

5.0 

2 0 0 3 . ( i 

1 .U 

[ R E A LOG  AREA 

LEVEL  I M T 

AVE  RATE 

1 AVE  KATE 

2 A / X I RATIO 

.rSE  05  0.45.;  05 

1 200. 

12. 

25  . 

636  . 

RON  DATE 

AIRCRAFT 

T YPE 

I '1PLAN  T 

TIME  ON  CO^POncNT -HOURS 

1 :-35  . 22  7 7c 

d C 1 ?. 

U H 1 H 

NONE  0 

1 0 3 . J 

LEVEL 

ka  rt 

1 .0 

40.0 

10.  v. 

4 0.0 

2 3 . r, 

50.0 

5 0.0 

5.0 

O 0 • kJ 

1 . 0 

l:  A L3  j AREA 

LEVEL  1 N T 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X I RA  r i J 

f j . i 2 E 04  J . 3 3 c:  i 

54  . 

21  . 

26. 

31. 

ROM  0 A r e 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  CM  COMPONENT -HOURS 

1 37 . 23  7 7(5 

UC  13 

UH1H 

NONE  0 

344  .3 

LCVcL 

RATE 

1 .0 

4 0 . 0 

2 3.0 

40.0 

33.0 

' 35.0 

5 3.0 

25.0 

133.  r 

1.0 

\ h L A LOG  A R r_  A 

LlVEL  int 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X I RATIO 

. 73t  04  3.79E  05 

9 3. 

23  . 

2.5. 

59.  j 

i ] 

RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT  TIME  ON 

component-hours 

1 039. 

2 3 76 

UC  12 

UN  1 H 

NONE  0 

265  .4 

LE  VE  L 

RATE 

< .» E A 

1.0 

io.n 

2D  .0 

4 0.0 

6 0.0 

L 0 0 AREA 

60.  U 
60.0 
50.0 
6.0 

1 .0 

LeVEL  1NT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE  2 A / X I 

RATIO 

• 17c  04  3 . 5 9 £ 115 

4 3. 

29  . 

36.  2 9 

• 

R U T 

i>  AT  t 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT  TIME  UN 

C 0 i-1  P U N L N T - H OURS 

1 J 4 U . 

3 S 7t, 

L 14 

UN  1 H 

NUN  c 0 

9 5 . J 

LEVEL 

RATE 

we  a 

1 .0 

20 .0 

3 0.0 

5 0.0 

60.0 

LOG  AREA 

70 . 0 

70.0 

20. 0 
4.0 

1 .0 

LEVEL  IIIT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE  2 A / X I 

RATIO 

.2j£  04 

0 .Me  n 3 

5 3. 

34  . 

43.  29. 

RUN 

OATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT  TIME  ON 

COMPoNc NT -HOURS 

1 J41  . 

4 3 7f 

UC  13 

Uh  1H 

NON  c 0 3 

5 i . 3 

LEVEL 

RATE 

1 F.  A 

1 .(' 

.70.0 

5 0.0 

100.0 

LOG  AREA 

40.0 

40.0 

25.0 

1 . u 

LEvEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVt  KATE  2 A / X I 

RATIO 

• 2 3 E 04 

0.77E  C 5 

9 o _ 

23  . 

27.  59. 

67 


^srr^rznse. xr  zsrrr 


rcT'  ..x  : pr 


date  aircraft 


1044.  9 8 76  UC  14 


TYPE  IMPLANT 
UHlH  NONE  0 


TIME  ON  COMPUNtNT- HOURS 
61  .3 


I 


LEVEL 


RATE 


1.0 

2 0.0 

30.0 

5 0.0 

6 3.0 

L 0 u AREA 


>i(E  A LOvj  AREA 

..16c  04  J . 3o  t 03 


50.0 
5U.0 

25.0 

6.0 

1 .0 

L l V E L 1 1*  T 


AVE  RATt  1 
27  . 


AVE  KATE  2 A / X I KATiU 


AIRCRAFT 


I M PLAN T 


TIME  ON  COMPOncNT-HOURS 


i j 4 3 . 

1 J 5 / o 

>C  13 

UH  1H 

NONE  n 

357.9 

LcVcL 

RATE 

1 

1 • 0 

4 U . 0 

: 

30.0 

40.  L 

5 3.0 

25.3 

1 0 3 . C 

10.C 

1 3 j . v 'i 

1.0 

V’EA 

LOO  AREA 

LEVEL  I T 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / y 1 RATIO 

. . ,;9c  04 

U.Kt  04 

1 3 0 . 

19. 

27. 

74  . 

RUN 

i>  AT  c 

A I A C R A F T 

TYPE 

IMPLAN  T 

TIME  ON  COMPO 

► 

1 14  8. 

13  s 7 e 

6 C 14 

OH  1 H 

NONE  0 

64  . i 

LE  VE  L 

RATE 

1 .0 

30. U 

10.0 

50.0 

23.0 

' 35. C 

5 J . 0 

6 . U 

, 

53.0 

1 .0 

*.  r\  fc  A 

LOS  AREA 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X I RATIO 

li 

■ . 1 5 t 04 

3 . 4 7 f 03 

5 5. 

25  . 

32  . 

30. 

K UN 

D A [ t 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON  COMPONENT-HOURS 

1049. 

26  8 7 b 

dC  8 

l)H  1 H 

NONE  0 

1001.6 

LEVEL 

RATE 

1.1) 

40.0 

10.0 

40.0 

2 J . 0 

20.0 

0 • i « 

S.O 

6 0.  f 

1 . 0 

'ft  A 

L 0 o A 8 t A 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X I RATIO 

10c  04 

0.26E  03 

3 1 . 

17. 

23. 

23  . 

R UN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

I M PL  AN T 

TIME  ON  COMPONlN T -HOURS 

1 JSO. 

1 9 76 

r,C  13 

UH  1 H 

NONE  0 

367.1 

L E V - L 

RATE 

1 .2 

60.0 

1 0 . c 

od  .0 

20. . 

4 0 . 0 

30.0 

10.0 

30. ( 

1 .0 

•t  A 

LUG  An  L A 

LEVEL  1 is  T 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/  X 1 RATid 

1 4 E U 4 

0 . <«  2 F.  i 5 

j3. 

28  . 

33  . 

23  . 

R UN 

0 A T C 

AIRCRAFT 

TYPE 

IM PLAN  T 

TIME  ON 

1 U31 

2 9 70- 

UC  8 

UH  1H 

NONE  0 

1 

LEV  E L 

RATE 

A REA 

1 .0 

5 . 0 

10. C 

20.0 

33.0 

LOG  AREA 

70.0 

70.0 

50.0 
8.0 

1 .0 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X I 

H.  93t 

03  0.21E  03 

21. 

26. 

32  . 

1 3 

RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

COMPONENT-HOURS 

1 052. 

13  9 7 6 

8 C 14 

U 8 1 H 

NONE  0 

79.2 

LEVEL 

RATE 

J t A 

1 .0 

10.  U 

23.0 

30.0 

40.0 

LOS  AREA 

50.0 

50.0 

20.0 
7.0 

1 . 0 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X I 

RATIO 

A7t  03 

0 . c 4 c '.3 

3 A . 

24  . 

31  . 

1 9 

• 

R u \ 

DAI  c 

,i  I h C K A F I 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  on 

COMPCNlNT -hours 

1 0 54  . 

1 6 9 7;, 

jC  8 

UHl  H 

NONE  0 

1 01 1 . o 

L-VLL 

RATF 

4 l A 

1.0 

5 . ■■ ' 

1 o . ..• 

J J . 1 

5 3.;. 

73  .C 

LOS  AREA 

1 00 . u 
103.0 

5 u . 0 

8 . C 
3.0 

1 .0 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 mVE  RATE 

2 A/X  I 

RAT  10 

1 3 t C 4 

G.69E  05 

38. 

26  . 

34  . 

1 S 

• 

RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

CCMpONtNT-HOURS 

1 J55. 

17  9 7 6 

dC  13 

UH  1H 

NONE  0 

3 7 2.9 

LEVEL 

RATE 

' v.  A 

1 .0 

10. C 

23. C 

53.  r 

4 0. 0 

LOS  AREA 

6U.0 

60.0 

2 5.0 

5.0 

1.0 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X I 

RATIO 

lit  04  U.3U  = l* 


32 


28 


35 


19 


DATE  AIRCRAFT 


1056.  20  9 76  UC 


LEVEL 

RATE 

1 .0 

100.0 

5.0 

100.0 

10.0 

70.0 

i 0 . 0 

A . 6 

A 0 . 0 

1 .0 

LOG  AREA 

LEVEL  INT 

0.39  c Pi 

3 0 . 

DATE 

A I R C n A F I 

21  9 7 1. 

n C L 

LEVEL 

RATE 

1 . 0 

30  . U 

1 0 . f 

3 0.0 

2 vj  . i 

A . 0 

25.0 

1 .0 

L 0 L AREA 

LEVEL  INT 

U.tSc  02 

21  . 

D A 1 E 

AIRCRAFT 

22  9 7* 

U C 12 

LEVEL 

RATE 

1 . 0 

70.0 

5.0 

70.0 

10.0 

OU.0 

30.0 

20.0 

co  n 

J L-  • V. 

4.0 

5 2 . C 

1 .0 

LOG  AREA 

LlVEL  INT 

■ lot  04  0 . Cic  Ui 


TYPE  IMPLANT 
UHlH  NONE  0 


TIME  ON  COMPONENT-HOURS 
31  .3 


TYPE  implant 
UHlH  NONE  U 


TIME  ON  CO'VDNLNT-HOU.IS 
6 u • 0 


TYPE  I M^LANT 
UHlH  NONE  0 


TIME  ON  COMPONENT-HOURS 
2 51  -o 


71 


RUN  DATE 

AIRCRAFT 

TYRE 

IMPLAN  T 

TIME  ON  COMPONENT-HOURS 

1059.  23  9 76 

UC  13 

UH1H 

NONE  0 

34  7.3 

LEVEL 

RATE 

1 . 0 

10.0 

20.0 

5 0 . u 

HO  . 0 

AREA  LOO  AREA 

150.0 

150.0 

60.0 

5.0 

1 .0 

LEVEL  INT 

AVE  RATc 

1 AVE  KATE 

2 A/XI  Km  T 10 

. 5-E  04  0.21“  04 

52  . 

43  . 

56. 

23. 

RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

I M PLANT 

T I M E ON 

COMPvJNtNT -HOURS 

1 Jo5 . 

14  10  7 6 

5 C 14 

U h 1 h 

N ONE  0 

• o 

1*1 

LEVEL 

RATE 

•\  < E A 

1 .0 

5.0 

10.0 

20.0 

iC.u 

LOG  AREA 

50.0 

5 0 . J 

3 G . 0 

4 . u 

1 . 0 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/XI 

RATIO 

.-•>9E  05 

0 . 1 U 2 (3 

21  . 

19  . 

25  . 

1 1 

RoN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON  COMPONENT -HOURS 

10  66. 

15  1 j 76 

uC 

12 

UH1  H 

NONE  0 

23  5.4 

LEVEL 

RATE 

1 . 0 

40.0 

10.0 

40.0 

20.0 

15.0 

30.0 

3.0 

40 . 0 

1 .0 

< E E A LUG  «RcA  LEVEL  INT  AVE  RATE  1 AVE  RATE  2 A/XI  RATIO 


./4t  0 5 C.15E  f.3 


1 


18 


23 


18. 


: 


RUN 

1067. 


DATE  AIRCRAFT 
4 10  76  UC  13 


.1  E A 
, I 4 E 04 

K U N 
1 J 70. 


E A 


R UN 
1 J 72. 


('  E A 


LEVEL 

KATE 

1 . 0 

100.0 

5 . C 

in  o.o 

10. C 

.m  n . n 

2 0 . 0 

2 0 . U 

3 0 . G 

1 .0 

LOG  AR  E <\ 

L L V E L l M T 

3 . 3 8 E ‘3 

73. 

DATE 

A 1 R C .<  A F T 

19  10  7 6 

: > L 13 

Lc  J E L 

RATE 

1 . !'■ 

r,o . n 

1 0 . C 

6 o . c 

2 0.1 

2 0.9 

3 3.0 

7.0 

4 0 . u 

1 . o 

LOG  AkEA 

L F V E L INI 

3.30  E.  t 5 

54  . 

0 AT  F 

AIRCRAFT 

22  10  /{. 

C 12 

LEVEL 

RATE 

1 .C 

300.0 

DU.  0 

300.  & 

10  3.G 

200.0 

2 U 3 . u 

12U  .0 

300.  C 

3 5 . C 

450.0 

1 .0 

LOo  AREA 

LEVEL  I N T 

3. lit  07 

34  0. 

TYPE 
UH  1H 


IMPLANT 
NONE  0 


TIME  ON  COMPONEN T -HOURS 


56  .1 


AVE  RATE  1 
4 8 . 

TYPE 
UP  1 H 


AVE  RATE  2 A / X I RATIO 
55.  14. 

IMPLANT  TIME  ON  Coi'PUNLNT-hOUKS 

n o n t u n .l 


■3 


A V E KATE  1 AVE  RATE  2 A / X I RATIO 
27.  35.  1 8. 

TYPE  IMPLANT  Tli'.t  ON  C 0 MPO  N t N T - H OU  H S 

U H 1 H P H C 1 2 1 9 . 5 


AVE  RATE  1 
11V. 


AVE  PATE  2 

1 89  . 


A / X I RATIO 
1 7E  . 


73 


RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYRE 

I M PL  AN  T 

TIME  ON 

COMPONLN  t- hours 

1 069  . 

IS  10  7 6 

b C ,H 

UMlM 

MAI  C 11 

1021  .0 

LE  VE  L 

RATE 

i r,  t a 

1 . 1) 

20 . 0 

5 0.0 

100 . 1 

200.0 

3 0 o . Li 

41-0.  (i 
l 0 Li  AREA 

300.0 

300.0 
200.(1 

100.0 
.'5  . C 

? .0 

1 .0 

L t V t L I N T 

AVE  KATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X I 

RATIO 

u . < i L Li  1 

J.38t  116 

3 3 3 . 

72  . 

1 3<>  . 

9 6 

• 

:<  u N 

D A I E 

A 1 k C i\  A F ( 

I Y RE 

I M PL  ANT 

TIME  ON 

COMPQNi  N T -HOURS 

1 M P 1 . 

3 G 9 7'- 

uC  12 

U H 1 M 

N A I C 10 

213.1 

IIVIl 

K A T f 

A :<  r A 

1 .0 

50.0 

1 J J . u 

$uu  . v - 

4 00 . 0 

6 0 0 . 0> 

9 L>  u . 1) 
l.  0 0 A K E A 

300.  C 

300.0 

150.0 

30 . 0 

15.0 

6 . C 

1.0 

LEVEL  l N T 

A V F RATE 

1 AVE  RATt 

2 A !\  1 

R A 1 10 

i; . , )t  <15 

0 . 1 5 E 107 

711. 

54  . 

124  . 

1 04 

• 

< UN 

l)  M 1 E 

»%  1 k C k A F T 

TYPE 

I M PL  AN T 

TIME  0 N 

CoMPONi  N T -inniRS 

1 .162 . 

3 10  7 6 

i.  C 12 

OH  1 H 

M A l C 14 

1 1 M . 5 

LEVEL 

KATE 

K t A 

1 . 0 

10.1' 

20.0 

40 . (i 

5 0.0 

6 0.0 

70.0 

L 0 G ARIA 

200.0 

22.0.0 

1 6 J . 0 

30.0 

20.0 
10.0 

1 .0 

L ! V t 1.  (NT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATt 

2 A/X  I 

RATI  J 

O.SrfE  U4  O.feUt  LH* 


6 9 


82 


112 


29 


RON 

DATE 

AIRCRAFT 

10  33. 

13  9 7c 

H C 12 

LLVtL 

RATE 

1.0 

100.0 

23.0 

100.0 

33.0 

70.0 

A 0 . C 

30.0 

3 3 . C 

1 3 . 0 

SU  . u 

1 .0 

K L A 

Li)  j ARIA 

level  i n t 

>/L  OA 

0.0 At  OA 

3 9 . 

R ON 

l)  T 1: 

A l R C R A E T 

0 A 7 

12  S 7 6 

0 C 1 2 

L V t 

j a r l 

1 . i 

A J . ) 

200 . 0 

3 v l . * 

300 .. 

so. 

iu  j . J 

1 > . 0 

1 0J3.0 

3 . ' 

13  03.0 

1 .6 

; A 

L .)  IT  AREA 

LEVEL  INI 

> E 

03  3 . <91  (3 

1 2 ,10. 

R ON 

DATE 

AIRCRAFT 

0 A 3 

. 6 8 7 !' 

> C 8 

L t V t L 

R A 1 t 

1 . 0 

13  0.0 

2 0 . 0 

1 3 0 . J 

3 3 . 0 

*0.3 

1 0 J • 2 

3 . u 

13  0. 0 

1 . 0 

i A 

LOG  A R i A 

LEVEL  IN  E 

7 t 

OA  3 . 1 St.  i 3 

1 J A . 

TYPE  IMPLANT 

UH1M  HHC  10 


A V E HATE  1 A V E K A 1 E 2 

Ac.  60 . 

IYI'1  IMPLANT 

1 1 M 1 M M A 1 C 11 


A VL  KATE  1 AVI.  KAIL  2 
n . it . 

TYPE  IMPLANT  TIME 

U 0 1H  MAIL  A 


AVt  KATE  1 AVE  RATE 
Sh  . SO. 


TIME  ON  COMPONLN 1 - HOURS 
113.6 


A / X I RATIO 
37. 

T I . E 0\  CP -’POulN  T-POORS 
1 PS  .2 


A / < I RATIO 
S61  . 

UN  COMPONt NT -HOURS 
c '■  . o 


A / X l RATIO 

SS. 


;s 


’T 


•W 


RUN  PATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLAN  T 

TIME  ON 

COMPONLN  T- HOURS 

1032.  1 6 7 76 

UC  S 

UH1M 

HMC  22 

?01  .5 

LEVEL 

RA  TE 

1 . U 

50. 0 

100.0 

2 Cl . 0 

600.0 

70  0.0 

vrA  LOj  AR  !■  A 

. ?00 . Q 

?00. 0 
150.0 

5 0 . 0 

4 . 0 

1 . 1 

L *_  V l L I N T 

A VE  RATE 

1 A V E RATE 

2 A/X  I 

RATIO 

6 L 05  0 . 4 5 t 05 

519. 

52  . 

<J7. 

185 

• 

RIM  PAT  i. 

aircraft 

T Y PL 

1 X PL  AN  T 

T I M L ON 

C 0 M P u u L N T - H 0 U R S 

u 5 1 . ? a / n, 

i i C 5 

If  H 1 H 

UUC  22 

2 0 1 . .> 

Li  V t.  1 

R A r E 

1 . >1 

5 1.0 

5 J . U 

10  0.0 

2 0 vJ  . 0 

400 . 0 

•'LA  LOu  ARE  A 

1 5 0 . 

1 5 1 . 0 

1 0.) . vj 
60.1 

2 Li . 0 

1 . 0 

L.VtL  INI 

•VVL  RATE 

1 A V E RATE 

2 A / X I 

R A T I J 

1 0 L 05  0 . fi 0 •;  05 

24  7 . 

42  . 

76  . 

1 1 5 

• 

RoN  P A I 0. 

A I n C K A F 1 

I Y Pc 

IMPLANT 

TIME  ON 

COMPONENT -HOURS 

1 0 2 5 . 0 7 7 6 

>C  5 

UH  1 II 

MA  l C 5 

7 9 5 . S 

Lt  VEL 

r a r c 

1 . 0 

50.0 

100 . 0 

000.0 

500.1 

i ■ ’ t A LOU  A K L A 

oU . 0 
aO.  ) 

5 kj . 0 

6 . 0 

1 .0 

l.  t V L L IN  T 

AVI.  KATL 

1 AVI  RATE 

2 A / X 1 

RATIO 

5l  04  0 . 1 7 t 05 

22  0. 

27  . 

45. 

104 

m 

7 b 


— i 





i. 


R UN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

1021  . 

16  6 76 

OC  H 

UHlM 

LEVEL 

RATE 

■ " t A 

1 .0 

m.n 

3 0 . 0 

JJ.U 

103.fl 

1 2 j . G 

LOG  AREA 

60.0 
60.  n 

40.0 

b.u 

1 .5 

1 .0 

LEVEL  INI 

4VE  h A 1 E 

. ’ 5 e r 

4 0.12c  L'4 

101  . 

21  . 

RJN  r>  t, r r 

AIRCRAFT 

type 

315.  2 6 76 

C 1 5 

U H 1 H 

L E V r.  L 

it  A 1 t 

1 . i 

30 . 3 

2 5.0 

J 1 . U 

5 3.0 

15.0 

1 o J • G 

1 .0 

CA  LOG  AREA 

LEVEL  IDT 

A V E K A 1 b 

j£  04  3. 4 32  (3 

73. 

16  . 

RUN  DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

2.3*.  S3  7 7: 

3C  8 

UlIlH 

LEVEL 

K A 1 t 

1 .C 

6C . n 

150.0 

6(j  . G 

50  3.0 

25  .C 

1000. 0 

5.0 

1 500.0 

3 . 0 

2000. 0 

i .n 

LA  LOki  A R E h 

LLVEL  INT 

AVt  RATE 

5 c C 5 0.15c  • .4 

1 7 10. 

17. 

IMPLANT  TIME  ON  C 0 M PO N L N T - MOU I 

M A I C 1 1 93.5 


1 AVE  KATE  c A / X 1 RATIO 
31.  Ac. 

INPLA'JT  TIME  ON  C J .4  cN  I - HOO  I 

BUC  4 3 <30.  A 


1 AVt  KATE  c A / \ I k A 1 10 
20.  57. 

IMPLANT  TIME  ON  C OMPutfLN  T-tlOU 

HHC  6 6 994.o 


1 AVI.  RATE  2 A / X 1 RATIO 
it.  5Vfr. 


77 


.xe. 


— 


1 1 


HUN  DATE 

AiWCRAf  T 

TYPE 

1 0 60.  27  9 76 

BC  1A 

UH1H 

LEVEL 

RATE 

1.0 

200.0 

30.  C 

2 00.0 

5 0.0 

100 .0 

100.0 

20 . 0 

200  . C 

3.0 

250.0 

1 .u 

REA  LOG  AREA 

LTV  tL  IN  f 

« V E KATE 

1 3 E 05  0.45E  (-5 

211. 

52  . 

R UN 

6 A T!  A 

I R C R A F T 

type 

i 0 4 5 

11  y 7: 

C > 

Uli  1 H 

LEVEL 

RATE 

1 .0 

S [I  . 0 

3 0.  v. 

5 U . 0 

5 0.0 

20.0 

1 0 J • u 

1 U • u 

200.0 

5 . 0 

2 7 5.0 

1 .0 

!■  c A 

LOG  n R c.  A L 

E V l L I N T 

A V E RATE 

>7t 

0 4 0 . 2 7 L .'4 

22  8. 

13  . 

K UN 

0 A T F A 

1 R C R A F T 

T Y o t 

1 0 4 2 

5 6 7 J 

C 12 

UH  1H 

LEVEL 

» AT  t 

1 .0 

L JG  • U 

1 5 0 . U 

200 . u 

300.0 

15C.G 

1 000. 0 

20.0 

2000 .0 

2.0 

2 500.0 

1 . w 

v i:  A L33  ARM  LEVEL  1 N T A VE  HATE 


IMPLANT  TIME  ON  CO M PO N EN T -HOU I 

OH  C 85  88.  2 


1 AVE  8 A TE  2 A / \ I MTIU 
88.  6 5. 

I'-.rLANT  lift  < H COLi’JulM  T-.-lOU^ 

HHC  89  '19.5 


1 AVE  RATE  2 A / X I RATIO 
25.  tH. 

IMPLANT  TIME  ON  C ONPOiVcN I -HOU  t 

HHC  25  201  .2 


1 AVE  RATE  2 A/XI  RATIO 


12 t 06  0.20c  7 


205  5 


50 


1 03 


6 3 o 


RUN  DATE  A I 

10  26.  7 77b  HC 

LEVEL 


AIRCRAFT 


TYPE  IMPLANT 
UHlM  8 HC  35 


TIME  ON  COMPONlNT-HOURS 
987.1 


RATt 


1 .0 

5 3.0 
103.1 
5 0 j . 0 
1 003.  C 
1253.0 


300.0 

500 . 0 

200.0 
5.0 

1 . 5 
1 . 1 


'It  A LOO  AREA  Li.  Vr.L  INI  AVE  RATE  1 AVE  RATF  2 A/Xl  RATIO 


Ot  05  0.1  ir  7 1 'J  71. 


\ 8 N ) l‘T  'i  A 1 R C K a F T 

1 ■’  1 . 1 .)  b 7 b 5 C 6 

L L V - L 8 A 


IN.'LAN  T 


U H 1 H 8 H C 


f I ME  Of  COMPONlN I -H0JR5 
981  .9 


1 .0 

c sj  \j  • L' 

5^3. 
1000. 0 
2 00  0.;: 


15  3. 1 
1 5 u . G 
oO . 0 

15.0 
1 .0 


■i  IE  A LOG  .AREA  L t V c L INT  AVE  RATE  1 AVE  RATE  2 A / X 1 RATiJ 


..'SL  05  O.coE  i;7  1155. 


AIRCRAFT 


10  68.  5 10  76  -)C  1 A 


TYPE  IMPLANT 

0 H 1 H BMC  88 


TIME  ON  COMPONt  N I-HOIIRS 
87.9 


LE  VE  L 

RATE 

1 . 0 

100.0 

2 3 . 3 

1 00 . 0 

30  . ' 

80  . 0 

10  3.  i: 

20  .r 

2 u J . u 

7.0 

4 0 J . C 

1 .0 

L 0 o A r*  A 

LEVEL  INT 

. 5 A t 04  0 . 1 7 t T 5 


J 


DATE 


AIRCRAFT 


IMPLANT 


1036.  23  7 7b  BC  8 UNlH  BHC 

LEVEL  RATE 

1.0  60.0 

203.0  60.0 

503.0  40.0 

1000.0  20.0 

2 000.0  6.0 

2SOO.O  1.0 

AREA  LOG  AREA  LEVEL  1NT  AVE  RATE  1 

J.60E  05  0.35E  Jo  2357.  22. 


TIME  ON  COMPONtNT-HOURS 


311  .8 


AVE  RATE  2 A / X 1 RATIO 


96  4. 


AIRCRAFT 


1\J75.  2s  10  7o  BC 


LEVEL 


I M FLAN T 


UH1H  BHC  106 


TIME  ON  COMPONENT -HOURS 


92.4 


1.0 

10.  c 
20.0 
-0 .0 


RATE 

70.0 

70.0 

15.0' 

1 .0 


.REA  LOG  AREA  LEVEL  1 .4  T AVE  RATE  1 AVE  RATE  2 A/Xl  RATio 
12E  04  G.29L  Li  e2.  30.  35.  17. 


AIRCRAFT 


1 0 71  . 19  10  7 1 ‘JC  14 


1 M PL  AN  T 


0 H 1 H BHC 


TIME  ON  COMPONENT -HOURS 


98 . 3 


LEVEL 

1.0 

30.0 
10  0. 0 
300.  C 
3 jO  . 0 
bJO.C 


RATE 

400.0 
400.0 
15  0.0 

40.0 

10.0 
1 .0 


.«E  A LOG  AREA  LtVEL  INT  AVE  RATE  1 AVE  RATE  2 A/XI  RATIO 
)9E  05  0.27E  t’7  56  0.  73  . 1 64  . 1 4 7 . 


V‘  " - “ -y_ 


RUN  DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME.  ON  COMPONlNT-HOURS 

1063.  13  13  7 6 

nc  a 

UH1  H 

M A I C 30 

32  7.3 

LEVEL 

RATE 

• 

1.0 

200.0 

5 3.0 

200.0 

10J.G 

1>0.0 

203.  G 

30.0 

403.0 

15.0 

6 C 3 .0 

2 .0 

ZOO.  0 

1 .0 

; t A L 0 3 AREA 

LEVEL  I NT 

A VE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X I RATIO 

i 5 1 0 5 3 . 4 7 c io 

ol  5 . 

48  . 

98  . 

Ice  . 

81 


A1RCK AFT 


UGI  . 15  4 76  dC 


LEVEL 

RATE 

1.0 

10.0 

100.  P 

10.0 

200  .C 

4.0 

300.0 

1.5 

403.0 

1 .0 

LOj  arla 

LEVFL 

I NT 

0.20F  1.3 

32  0 

• 

DATE 

AIRCRAFT 

IV  4 7 6 

r C 

Lt  VEL 

RATE 

1 .0 

60.0 

13.1 

50.0 

20.  L 

4C.0 

33. C 

40.0 

4 3.0 

AG.G 

50.0 

50.0 

so . r 

15.0 

103.0 

6.0 

150.0 

3.0 

203  . C 

1 .5 

LO  o AREA 

LEVEL 

INT 

0.25E  T4 

165 

TYPE  IMPLANT 
UH1H  NONE  0 


TIME  ON  Cl'MPuNtNT-HOURS 

0 .U 


TYPE  IV  PL  A NT 

UHlh  NONE 


TIME  ON  C GOPuu LN T - HoU R S 
c 6 c . 7 


nVE  RATE  I A V F RATE  2 A/XI  RATIO 

16.  30.  56. 


r 


RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

COMPONENT-HOURS 

2004. 

26  4 76 

UC  1 4 

UH1H 

NONE  0 

467.0 

LEVEL 

RATE 

• 

«kEA 

1.0 

50.0 

100.  f 

153.1 

203.0 

3l<G.C 

4 0 3 . i" 

LOo  AREA 

30.0 

25.0 

20.0 
15.0 

7.0 
2.5 

1.0 

Lt  VEL  I NT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/X  I 

RATIO 

.AAF  E4 

0.211  t A 

33  3 . 

1 1 . 

1?  . 

151 

• 

!*  UN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLA.vT 

T I Fit  ON 

C 0 i‘‘  P 0 .%  •:  N T - H OU  R S 

.Ul6. 

3 5 7ft 

! C 8 

UH  1 H 

NONE  L 

12  .p 

LtVEL 

RATE 

' f i A 

1 .( 

1 0 3 . l 

200.  G 

533  . v 

40U  - C 

LOG  AREA 

40.0 
4C  .0 

8 . C 

1 .5 

1 . J 

LEVEL  INT 

AVE  KATt 

1 AVE  KATt 

2 A/X  I 

K A no 

L.  .b9  t 04 

0.46E  l <♦ 

30  7 . 

17  . 

2o. 

174 

• 

kUN 

DATE 

A 1RCXAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

CO  fiPU  N L N T - riOU  R S 

t J (.'*  7 . 

6 5 7 ( 

t<C  13 

UH  1H 

NONE  0 

25 .6 

LEVEL 

KATE 

►.A  £ A 

1 .C 

2 0.0 

30.: 

5u . 0 

1 0 3 . i 

153. C 

2 0 0 . C 

LOG  ARLA 

100.0 
103. 0 
70.0 
>0 . u 
3.0 

1 .5 

1 .0 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/X  1 

RAT  i 0 

u 7 fc  U4  0.46t  0*  156.  23  . 39  . 47. 


4 


83 


»7 


RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

0008 . 

11  5 76 

UC  13 

UH1H 

LEVEL 

RATE 

1.0 

25.0 

100.0 

25.0 

200.0 

15.0 

4 0 0 . 0 

b.C 

OOu  . 0 

4 . 0 

800 . 0 

1 . 5 

o Ci  0.0 

1 . (' 

\ E A 

LUG  cEtn 

LEVEL  J h T 

AVE  KATE 

6 0 

4 0.4 o f t 4 

..40. 

9 . 

RUN 

o ; t t 

AIRCRAFT 

T Y PE 

' 0(9 

. 11  5 7 6 

• C 14 

U H 1 H 

Lt  V uL 

RATE 

1 .0 

oO  .U 

50.0 

r U • U 

5 0.0 

40.0 

100. C 

4 . f. 

15  0-0 

1 .0 

K c A 

LOG  ARE. 4 

L-VEL  li.T 

AVE  RATE 

WE 

04  U . .5 ? E 04 

1 04. 

31  . 

R UN 

DATE  AIRCRAFT 

TYPE 

C \J  1 i)  . 

13  5 7 0 b C 12 

OH  1H 

LEVEL 

PATE 

1 .0 

1 5 .U 

5 0.0 

15.0 

100.0 

7.0 

15  0. 0 

4 . u 

L 0 0 . 0 

1 . L 

LOG  AREA 

LEVEL  1NT 

IMPLANT  T I Mi  ON  C 0 MHO N t N T - hOU R S 

NONt  0 441  ..i 


I AVE  HATE  2 A/XI  RATij 
1 ( . 34c. 

IMPLANT  TII:E  ON  CCrVONcN  t-tiCjho 

NON  L C 4SL.3 


1 A VE  PA  TE  l A / X 1 F A T i 0 

44.  59. 

IMPLANT  TIME  ON  C 0 hi  PC  N cN  T - O'OU  R S 

NONE  C 2C8.9 


1 AVE  PATE  2 A / X I RATIO 


RUN 

0 ATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

T IF. E ON 

COKPUNtNT-NOURS 

2011 

. 17  5 76 

UC  13 

UHlH 

NONE  0 

289  .3 

LEVEL 

RATE 

AREA 

1 .0 

30.0 

60.0 

100.0 

200.0 

LOG  AREA 

80.0 

80.0 

50.0 

15.0 

1 .0 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / XI 

RA  T1 0 

0 . 1 3 1 

IK  0.70E  04 

116. 

31  . 

4 7 . 

79 

RUN  DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON  COMPONENT-HOURS 

2012.  18  5 76 

ttC  12 

UH1H 

NONE  0 

2 5 2 .o 

LEVEL 

RATE 

1.0 

50.  C 

100.0 

200.0 

400.0 

AREA  LOG  AREA 

50.0 
50.0 
3u . 0 

6 . 0 

1 .0 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  KATE 

2 A / X I RATIO 

; . 72  E 04  0.72E  04 

231  . 

18  . 

30. 

U5. 

RUN  DATE 

A IRCR  AFT 

Type 

IMPLANT 

TIME  ON  COMPONENT- HOURS 

2013.  18  5 76 

Fit  8 

uh  in 

NONE  0 

214.3 

LtVEL 

RATE 

1 .0 

100.0 

200.0 

SCO . f 

400  .C 

55  0.0 

AREA  LOG  AREA 

30.0 
5U.0 
‘ 15.0 
8.5 

1 .5 

1 .0 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

\ 

1 AVE  PATE 

2 A / X I RATIO 

0.7JE  04  0.41E  04 

40  7. 

12  . 

20 . ' 

256. 

RUN  DATE  AIRCRAFT  TYPE  IMPLANT  TIME  ON  C 0 MPU U EN T -H OU R S 


?OH.  21  5 76  DC  8 UHlH  NONE  0 237.1 

RATE 

20.0 

20.0 

10.0 
1.0 

LEVEL  INT  AVE  RATE  1 AVE  RATE  2 A/XI  KA1I0 


23  6 04 

3.5EE  i'3 

14  5. 

10  . 

1 3 . 

150. 

RUN 

DATE 

aUCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

T I 0 E J N C 0 i"  p o c N T - h 0 L.  i<  S 

’ j 1 5 . 

2 3 5 / i 

<C  14 

UHlH 

N 0 -i  F.  0 

374  .o 

LEVEL  RATE 

40.0 
40  . U 

50.0 

3.0 

1 .0 

LEVEL  INT  AVE  RATE  1 A VF.  PATE  2 A/XI  RATIO 

j.'7L  U*  0.11c  04  109.  IS.  23.  67. 


TYPE  IMPLANT  TIME  CN  C 0 v P 0 N tN T -HOU R S 

UHlH  NONE  0 247  . <♦ 


RATE  1 AVE  RATE  2 A/XI  RATIO 
.:5c  04  3.54E  05  212.  8.  13.  117. 


86 


it 


R uN 

DATE 

AIRCRAFT 

? 0 1 6 . 

26  5 76 

•J  C 

6 

LEVEL 

P A T p 

AREA 

1.0 

30.0 

100.0 

20G.  0 

2 75  . l 

LOG  A R c A 

LEVEL 

20.0 

20.0 

10.0 

2.0 

1.0 

INT  AVE 

wmmm 


RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

2018 

2 6 76 

BC  ' 13 

UH1H 

LEVEL 

RATE 

1.0 

100.0 

30  .G 

100.0 

100.0 

6.0 

?oo.r 

1 .C 

AREA 

LOG  AREA 

LEVEL  INT. 

AVE  RATE 

. 6 9 t 

04  0.62E  C4 

1 03 . 

34  . 

RO* 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

1 0 2 C . 

9 6 76 

EC  13 

UP  1 h 

• 

LEVEL 

RATE 

1 . 0 

60  .C 

4 0.0 

6D.C 

70.0 

25.0 

15  3.0 

5.0 

2 5 0.0 

1 .0 

'FtA 

LOG  AREA 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

.312  04 

3.45E  C4 

166. 

2G  . 

TUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

021 

. 10  6 76 

6 C 

8 

UH1H 

LEVEL 

RATE 

1 .0 

2C0.0 

1 03  . G 

200.0 

203.0 

1OC.0 

500.0 

10.0 

1 000.0 

1.0 

I U U U • U I • w , 

t- -EA  LOG  AREA  LEVEL  INT  AVE  RATE 


* . ' I 

IMPLANT  TIME  ON  COMPONENT-HOURS 

NONE  0 28.5 


1 AVE  RATE  2 A/XI  RATIO 
44.  69. 

IMPLANT  TIME  CN  CONPGNtNT-HCURS 

NONE  U 36.5 


1 AVE  RATE  2 A/XI  RATIO 
33.  85. 

IMPLANT  TIME  ON  C 0 V PO N EN T -HOU R S 

NONE  0 44.2 


1 AVE  RATE  2 A/XI  RATIO 


i .54E  05  C.99E  06 


530 


54 


99 


27C 


8 UN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

076. 

2 7 76 

UC  13 

U H 1 H 

LEVEL 

RATE 

L A 

1 . II 

40.0 

100.0 

303.0 

4 00.1 

L 0 3 A K E A 

80.0 

80.0 

35.0 

7.0 

1 .0 

LEVEL  INI 

AVE  RATL 

Ok  05 

0.15k  (.5 

50  6 . 

26  . 

MjK 

DATE 

AIRCRAFT 

T YE  fc 

0 2 7 . 

7 7 76 

L'C  V 

0 H 1 H 

L £ V t L 

KA  TE 

L A 

1 . 0 

50.0 

1 U .1- 

r o 0 . i. 

503.0 

L 0 C-  AREA 

70.0 

70 . 0 

10 .0 

A .0 

1 .0 

LEVEL  IMT 

AVE  RATE 

h E 0 4 

0 . 701:  i 3 

75  0 . 

8 

RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

0 7 8 . 

7 7 7 6 

1-C  8 

OH  1 H 

l.t  Vk  L 

RATE. 

E A 

1 .0 

53.0 

1 J 3 . 0 

7 J j . 0 

A JJ  . 0 

4 5 0 . ft 

LOU  AREA 

150.0 
150.0 
17  0.0 
50.0 
4.0 

1 .0 

LLVEL  1 N T 

AVE.  RATE 

3 k u‘> 

0.18k  06 

413. 

67  . 

IMPLANT  TIME  ON  C 0 M PON LN T - HOU R S 

NONE  0 44.1 


AVE  RATE  7 A / X 1 K A I i u 
4 U . 1 3 0 . 

IMPLANT  TIKE  0,\  l i.  v Pd  t N I - HOU  K S 

NONE  il  4r  . 1 


AVE  KATE  2 A / X I RATIO 

14.  lit. 

IMPLANT  T ! f'i  t ON  l 0.iPu.\L  N T - HOUR  S 

NONE  0 5 U . 5 


AVt  KATE  7 A/  XI  RATIO 
9 7 . INN. 


88 


DATE 

AIRCRAFT 

14  7 7b 

UC 

13 

LEVEL 

RATE 

1.0 

40.0 

30.0 

40.0 

100.0 

15.0 

.503.1 

1 .0 

L d ii  A K t A 

LEVEL 

INT 

IK  0 . 2 5 L uA 


.0  53  . 1 6 7 7: 


AIRCRAFT 
IC  3 


LEVEL 

RATE 

1 .0 

30.0 

10J.C 

30  3.  r- 
L03  AREA 

50.0 

60.0 
23.0 

1 .0 

LEVEL  I in.  T 

0 . 4 3 h 04 

144. 

DATE 

AIRCRAFT 

21  7 7 o 

3C  13 

LEVEL 

RATE 

1 .0 

20.0 

30. C 

S3 .0 

103.0 

LO  3 AREA 

150.0 
150. 0 
SO . 0 
20.0 
1.0 

LEVEL  INT 

0.55c  c4 

56. 

TYPE  IMPLANT  'TIME  ON  C 0 M PON  EN  T - HOU  R S 


OHlH  NONE 


53.8 


TYPE  IMPLANT 

UHlH  NONE  0 


TIME  ON  COnPOiMt.'JT-HOURS 
S7.U 


TYPE  IMPLANT 
0 H 1 H NONE  0 


TIME  ON  COMPOMN  T-riGORS 
58.6 


RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

COMPONENT- HOURS 

20  3 7 

. 23  7 76 

UC  8 

UH  1H 

NONE  0 

6 A .5 

LEVEL 

RATE 

■REA 

1 .0 

AO.C' 

1 J 3 . 0 

2 0 o . (J 

300.  r 

LOG  AREA 

500.0 
50C . J 

153.0 
30.0 

1.0 

LEVEL  I.VT 

AVE  RATE 

1 A VF  RATE 

2 A / X I 

PA  T ip 

.Jit 

05  u.ICc.  L7 

2 A 9 . 

1 71  . 

2 70  . 

1C  3 

• 

R u \ 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

COMPONENT -HOURS 

J9 

33  7 7(- 

t'f  8 

U M 1 H 

N 0 N f 0 

(>  6 . c 

LEVEL 

KA  T F 

•REA 

1 . 1 

20.  r 

.>  u . C 

1 0 J . 1 

1 5 3 . ( 

LOG  A R L A 

Tl"J  . G 

iro.c 

A 3 . u 

A .0 

1 .0 

L 1 V E L I N T 

A V E RAT  E 

1 A V L T A T F 

2 A/  X I 

F F r 1 0 

. 5A  fc 

( A 0.521  i A 

10  3. 

36  . 

31  . 

3 A 

• 

R UN 

PATE 

AIRCRAFT 

T Y PE 

I ME  LAN T 

1 1 ME  ON 

COMPONlNT  -HOURS) 

2 0 A 0 

. 2 F 7 6 

L.C  17 

UP  t H 

NONE  0 

°.3 . 6 

LEVEL 

RATE 

. * fc  A 

1 .0 

20.0 

50.  C 
<?3 . 0 

LUu  AREA 

90.0 
90  . u 

3 5.0 

1 .0 

LEVEL  INI 

A Vfc  RATE 

1 AVI  RATE 

2 A/  X 1 

RATIO 

. A 5 c 

OA  0.2  7c!  ! A 

6 e . 

A 7 . 

37. 

A 7 

90 


I »; 


RUN 
2 3 4 3 


UA 
3 5 t 

R UN 
2 0 h 4 


■ '»E  A 
• 33c 

RUN 
20  4 5 


area 

-.lit 


~ ■ i .'.H'  ^ ' 1 


DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLAN  T 

TIME  ON 

COMPONlNT-HOURS 

5 8 76 

OC  12 

UHlH 

NONE  0 

98.0 

LEVEL 

RATE 

- 

1 . 0 
is.  n 

33. G 

5 0.0 

VO.  o 

LOj  area 

100.0 

100.0 

50.0 

20.0 

1 .0 

LtVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/X  I 

RATIO 

u4  0.25E  14 

6 Z . 

40  . 

55  . 

3 6 

• 

DATE 

A 1RCR AFT 

TYPE 

IMPLANT 

TINE  ON 

CuMPUNcNT-HOURS 

5 8 7 6 

«C  8 

UP  1H 

NONE  U 

74  ._> 

LEVEL 

R »\  T E 

1 . 0 

3 0 . C. 

50.  C 

100.0 

175. C 

LJj  AREA 

AQ.  0 
80.0 
30 . 0 
7.0 

1 .0 

LEVEL  INT 

AVt  RATE 

1 AVE  KATE 

2 A/  X I 

R A 1 10 

04  3 • 4 9 t f 4 

106. 

30. 

44  . 

tS  6 

• 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

Ill  PL  AN  T 

T I i’I  E 0 N 

COMPONENT -HOURS 

9 H 7r 

ci  C 1 4 

UH  1H 

NONE  0 

5 9 7 . 1 

LEVEL 

K A I t 

1 .0 

20. f 

50.  r 

1 JJ . G 

1 5 0 . f 

LOG  AREA 

80.0 
80. G 
50.0 

6 . G 

1 . C 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/  X I 

RATIO 

04  0 . 4 3 r 0 4 

10  5. 

53  . 

46  . 

r>  3 

/ 


RUN 
20  47 


AREA 
. 19E 

RUN 

2048 


AREA 
• 45c 

RUN 

2)5? 


AREA 
. 53  E 


■ • - - ■ - — - ■ r.  /.  x.  m 


0 ATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

. 11  8 7<> 

3C  8 

UH1H 

LEVEL 

RATE 

1.0 

250.0 

30.  G 

250.0 

5 0.0 

200.0 

103.0 

50.0 

153.0 

5.0 

203.  G 

1 .0 

LOG  AREA 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

05  0.83c  05 

154. 

97  . 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

. 12  S 7c 

•)C  12 

UH1H 

LEVEL 

RATE 

1 .0 

100. c 

2 3 . C 

100.0 

33.0 

70.3 

5 3.0 

30.0 

1 J 3 . u 

1 .1) 

LOG  AREA 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

04  0 . 5 3 t 14 

64  . 

45  . 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

1 9 76 

RC  13 

UH1H 

LEVEL 

RATE 

1 .0 

23.0 

5 3.0 

100.0 

LOG  AREA 

.100.0 

100.0 

40.0 

1.0 

LEVEL  INT 

AVE  KATE 

04  3.36E  04 

69. 

50  . 

IMPLANT  TIME  ON  C 0 MPU N EN T- HOU R S 

NONE  0 80.8 


AVE  RATE  2 A / X I RATIO 
137.  7F . 

IMPLANT  TIME  0,\  C 0 MPON  t N T -H  R S 

NONE  0 94.* 


AVE  RATE  2 A / X I RATIO 
58.  45. 

IMPLANT  TIME  ON  COMpuNtNT-HOURS 

NONE  0 327.5 


AVE  KATE  2 A / X I RATIO 
60.  . 50. 


92 


MMMmmppmbih 


R ON 

0 AT  F 

AIRCRAFT 

1 t PE 

20  5 \ 

2 9 

7 6 k*  C 8 

UM  1M 

LLVtL 

RAM. 

it  A 

1 .0 

50.0 

60.0 
ICO . 0 
200.0 

5 C U . 0 

l.  0 0 An  t. 

500.0 
SOU  .0 

250 . 0 

100.0 

10.0 

1 . 0 

A L t VI  l.  i N T 

A V 6 RAIL 

A „)  t 

0 5 0 . 2 o i- 

15  210. 

1 00  . 

I MHl AN  1 
NON  fc  0 


1 AVI  k A T E 
I S 4 . 


111*1  ON  C OMfONi N 1 -HOOKS 
2 5 J . 9 


A / X 1 s'  A I 1 0 


1 l X*  • 


I 


K ON 

0 A 1 t 

A 1 R C R A F 1 

1 V V t 

1 M PL  AN  1 1 

i t o\  O' 

iM.ti  \ l -hour;. 

N.Nh  . 

1 1 >76 

1 C 14 

OH  1 H 

NON  t 0 

M'2  . 

•* 

L E V t L 

R A I < 

A L A 

1 . i 

50.1 

lOU.i 

15u.,.. 

200.0 
l 0.i  ARIA 

•» . 0 

4 . 0 
25 .0 

1 . 5 

1 . 0 

l.  r 7 t L INI 

A Vt  RAIL 

1 A V t n A 1 l 2 

A / R 1 R A 1 

l 2 

16  t 04 

0.29K  2 

151. 

tA  m 

•#  • 

All. 

RUN 

o a r t 

A ! K C R A F T 

f Y f’L 

t iRI'l  AN  1 

1 It'll  ON  O V 

tV.\  l N 1 - Hl'l'  5 5 

20  5*. 

15  9 ( o 

KC  12 

lilt  1 1I 

NONl  U 

1 2t  . 

>N 

l t Vt  l 

RA  rt 

\'t  A 

1 . 0 

40 .0 

100 . 0 

200.0 
.5  0 . 0 

LOO  A ;<  L A 

120.0 

120.0 

6 J . 0 

5.0 

1.0 

l FULL  INI 

A Vt  K A 1 t 

1 A v k n A 1 l 2 

A / V l R A 1 

10 

1 5 t 05 

0.42k-  15 

20  9. 

51  . 

7 5 . 

12  9. 

0 A 1 f 

AIRCRAFT 

T V F'E 

IME’L  AN  T 

1 l ME  ON 

COMi’ONt  N 1 

20  ?6 

UC 

14 

UH  1 H 

NONt  0 

611.2 

LEVEL 

RATE 

i .o 

2.0 

SO.  0 

2.0 

100.0 

1 . s 

1 s 0 . 0 

1 .0 

L 0 H A R t A 

l l VtL 

IN  T 

AVI  RATI 

1 AVI  RAN 

2 A/V  I 

RATIO 

0 . As>t  01 

15  0. 

1 . 

1 . 

124 

• 

DATE 

A IRCR  AF  1 

1 V f‘t 

INI l AN  1 

1 I ME  OF. 

U'F'i'yNt  M 

o i ^ : o 

t*  C 

8 

OH  1 H 

NONE  0 

82. s . 1 

l 1 V t L 

RATI 

1 .0 

M>  ,C 

6 0.0 

M).0 

100. 0 

40.0 

200.0 

stuo 

4 0 .1 . 0 

4 .0 

SOI) . 1 

1.0 

l 0 ..  A s'  E A 

l 1 VI  t 

INI 

A V E K A T t 

1 A V E RATE 

2 A/M 

K A 1 U< 

. 1 2 I l'  S D.i'U  IS 

RUN  Nil 

‘i  ^ v « » i ▼ i p I'L 


NKlKAM 


1 Y E'l  1 Mi  l AM 

OMlEI  NONE  0 


II  Ell  ON  COMOoNt  N T - HOOKS 
SS  .0 


l t VI  l 

KATE 

1 . 0 

1 s . 1) 

10J  . 0 

IS  .0 

OC.T.O 

.*  .0 

500.0 

5.0  • 

40 .1 . 0 

1 .0 

I 0 o AREA 

l 1 V E l l N 1 A V E 

. 5 2 E 04  Q.MI  05 


f 


— 


7TW 


RUN 

DATE 

A IKCk Af  T 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

COMPONENT -POORS 

?064  . 

8 10  76 

UC  12 

OH  1H 

NONE  0 

124  . 7 

LEVEL 

RA  T E 

i.htA 

1 . 0 

5 0.0 

100.0 

15  0.0 

200 . r. 

Luo  ARIA 

90.0 

90.0 

15 .0 
6.0 

1.0 

LEVEL  INT 

AVE  KATE 

1 AVE  RATE 

2 A/  X 1 

RATIO 

. ?7 l 04 

0.1 0E  OS 

17  7. 

38  . 

55  . 

0 5 

• 

11  UN 

0 AT  1 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

CONPONlN I -hours 

2 J 6 5 . 

15  10  76 

0 L 6 

OH  1 H 

NONE  0 

'■7.0 

L t V E L 

RATE 

ARE  A 

1 .0 

5U.  t 

1UJ  . ( 

200. 0 

430.  C 

600 . 0 

LOO  AREA 

300.0 

300 . 0 

200 . 0 
8C  . 0 

10.0 

1 . L 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  KATE 

2 A / \ I 

P.  A 1 10 

.‘■It  06 

0 . 1 2 1 07 

42  5 . 

85  . 

153  . 

1 71 

• 

RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

1M PL  AN  T 

1 ) ME  ON 

COMPONENT -HOURS 

? 366  . 

12  10  76 

bC  11 

UH  1 H 

NONE  0 

0 .5 

LEVEL 

RATE 

«.  E‘  f A 

1 . 0 

1 0 . C 

23.0 

4 0.0 

0 3 . 0 

103.0 

LUG  AREA 

15  0.0 

1 5C  . 0 
IOC  .0 
30.0 
2.0 

1 .0 

L t V t L INT 

AVE  RATE 

1 AVE  KATE 

2 A/X  1 

RATIO 

t 4 81.  4 5.  65.  30. 


‘15 


.‘•5c  04 


0 . 40  E 


RUN 

. :,6<> , 


DATE 

AIRCRAFT 

H 13  76 

HC  1 A 

LEVEL 

RATE 

1 .0 

1C0.U 

10. U 

100.0 

00. U 

60.0 

A 0 . C 

20 . 0 

6 0.0 

A .0 

73.0 

1 . 0 

L 0 3 AREA 

LEVEL  I N T 

0 . 1 6 1 1 A 

6 3 . 

PATt 

AIRCRAFT 

15  13  76 

EiC  12 

LE  VE  L 

K A 1 1 

1 . C 

L PC'  • 1/ 

1 

2 C G . f • 

1 3.0 

15  0.0 

5 0.0 

2 0 . 0 

7 0.0 

6.0 

lUj.U 

1 . 0 

LOG  AREA 

L r V 1.  L I N T 

3.75E  ('A 

7 7. 

DATE 

AIRCRAFT 

A 10  7 6 

EC  13 

LEVEL 

KATE 

1 .0 

2C  .0 

50.0 

2 0 . 0 

103.0 

15.0 

15  0.0 

5.0 

700.0 

1 . L 

LOG  AREA 

L F V F L 1 N T 

< ■>  E UA  U . 6 1 L ( 3 


type  implant 
UH1H  NONE  0 


... 


TIME  ON  COMPONENT- HOURS 
617.1 


A V E KAIL  1 
39  . 


A V F KATE  2 A / X I RATIO 


IMPLANT 


U H 1 H NONE 


IMPLANT 


UK  1H  NONE 


TIME  ON  C OvP0NL\ T -HOURS 

i : 7 . a 


T IP  E Of.  COMp^NlNT  -HOURS 

l 3 6 . J 


R UN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

\ ' 

TINE  ON  COMPONENT-HOURS 

2 3 70. 

5 10  7o 

UC  14 

UH  1H 

NONE  0 

729.4 

% 

LEVEL 

RATE 

• 

E r\  £ A 

1 .0 

50.0 

100.0 

200 .0 
.<00 . 0 

350. 0 

L03  ARIA 

35.0 

35 . 0 

30.0 

10.0 

2 . L 

1 .0 

l E V E L INI 

AVE  RATE 

1 AVE  KATE 

2 A / X I RATIO 

. f U 04 

0 . <71  '4 

312. 

1 7 . 

25  . 

171. 

-7  U N 

0 ATE 

AlFCKAFT 

T Y El 

1 M P L A '»  T 

Tir-.E  UN  UNHwi.lNT-HOIIRE 

U 7 1 . 

15  10  fb 

EC  8 

U H 1 H 

NONE  U 

2 3c  . o 

LEVEL 

RATE 

t M 

1 .0 

5 3.1 

100.0 

2 c 0 . 0 

4 02  . 0 

60 0 . 0 

L0(>  ARC  A 

15.0 

1 5 .C 

1 3 . L 

1 o . r, 

6 . u 

1 . G 

LEVEL  IN  7 

A V£  RATE 

1 AVE  RATE 

2 MW  R 4 T 10 

i . J t 04 

0 • 1 U fc  u 4 

650. 

2 . 

1 2 . 

3^5. 

ri  0 N 

D A 1 E 

A I K C X A f 1 

TYRE 

IMPLANT 

T I * £ ON  CO "PON  ENT -HOURS 

i 72  . 

19  ir>  r< 

•C  13 

U H 1 H 

NONE  0 

9 . 4 

LEVEL 

RATE 

, 1 

■ l t A 

1 . C 

20.0 

3 3.0 

50.0 

103.0 

153.0 

L 0 C.  AREA 

100. 0 
ICC.  0 
60. 0 

15.0 

3.0 

1 .0 

L f V El  1 NT 

AVE  RATE 

1 AVE  h A T E 

2 A / X 1 RAT i U 

i . **  J E U4 

l) . 35  E 14 

13  0. 

26  . 

42  . 

40. 

97 


U 


RON 

DATE 

A 1 A C R A f T 

T Y EE 

1MPLAN T 

T 1 A E ON 

COi'IPONtNT 

0 73  . 

19  10  7 fo 

PC  1 A 

OH  1 H 

NON  t 0 

V2 . v 

LE  VE  L 

RATE 

£ A 

1 . 0 

33.0 

50.  t: 

103.0 

100  ARIA 

70.0 
70  .0 

A 0 . O' 

1 .0 

LEVEL  I N T 

A VE  RATE 

1 AVE  KATE 

? A/X  I 

K A T 1 D 

1 t OA 

0 . 1 1 C CA 

7 t . 

A 1 . 

A 7 . 

5 9 

• 

8 UN 

0 AT  c 

f 1 1>  C R A F T 

m- 1 

1 v L L A f.  T 

1 1 r I u.\ 

U v CutM 

a 7 A . 

2 0 1 L 7 c 

C 1 A 

0 H 1 m 

N C N t t • 

7 U ; . y 

• 

l c V £ L 

RATE 

r A 

1 . f 

53.0 

1 3 j . v 
iso. ; 

2 0 J . ( 

LOG  A R 1 A 

70 . 0 
70 .0 

15.C 

5 . 0 

1 .u 

L E V f L INI 

A V E K A 1 E 

1 AVE  K A 1 E 

2 A / >.  I 

R A 1 10 

1 t 0 A 

0 . 5 S f 1 a 

1 5 E . 

30  . 

A3  . 

a 7 

• 

< UN 

0 AT  £ 

r I R C R A E T 

TYPE 

I M PL  A N I 

T i PE  Cl. 

C 0 .v EuNt  N 1 

J 50  . 

1 3 8 7 c 

! C 1 A 

U H 1 H 

M A I C 10 

77c  .3 

L E V E L 

K A I E 

1 .0 

500.0 

?00 .0 

7 00.  O' 

1 003.0 
£033 . G 

5000 . 0 
10000.fi 

L 0 (>  AR  t A 


L A 

. s f f!  6 0 . 11  l 


1 00  .0 
5 0.0 
fo.ii 
1 . 5 

U V t L l M T 


5 ‘ P fo  . 


AV/E  RATE  1 
35  . 


A V L RATE  ? 
1 0 c . 


A / X 1 RAT  1 J 


98 


' iii— rria  HMTfr 


RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

.■’049 

. 13  8 76 

»c  n 

UHlH 

MAIC  10 

LEVEL 

RATE 

1.0 

150.0 

500.0 

150.0 

1000.0 

60.0 

2000.  u 

20.0 

5003.0 

4.0 

10030.0 

1 . u 

t A 

LOG  AREA 

LEVi-L  INT 

AVE  KATE 

1 AVE  i\ A T E 

1 L 

06  3.25c  OR 

5 5 d 2 . 

21  . 

70  . 

RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

I M PL  A "1  T 

'5  32 

. 15  7 76 

f j C 1 + 

U H 1 H 

MAIC  27 

LEVEL 

KATE 

1 .0 

1 50.0 

500.0 

1 jO  . j 

2 000.0 

70.3 

5 000.0 

1 u . G 

9 500.0 

1 . G 

- e e. 

LOG  AREA 

level  i ;j r 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

i8  c 

0 6 0 . 6 1 ■; 

5 4 5 0. 

40  . 

90  . 

RlN 

DATE 

AIRCRAFT 

type 

IMPLANT 

: 0 2 5 

1 7 7 6 

•J  C 12 

U H 1 ri 

BHC  7 

LEVEL 

RATE 

1.0 

50.0 

100.0 

50.0 

300 . 0 

9.0 

, 

500.0 

2 . 0 

60  0.0 

1 .0 

.\  t h 

LOG  AREA 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

1 2 E 

05  0.15c  05 

52  8. 

20. 

32. 

99 

77a  .m 


T I.-.fc  ON  C l'  ,'  ip  U ■»  lN  T - H OU  R 5 
4 4 ? .6 


TIME  ON  C 0 P P 0 N c N T - H 0 1 J R $ 
a 6 . 3 


« 


HUN 

date 

A 1RCRAF  T 

TYPE 

IMPLANT 

1 ! ME  ON 

COM  PONT  NT -HOUR: 

>024 

1 7 76 

OC  14 

0H1H 

BMC  2 

SE4  .5 

LE  VE  L 

RATE 

<E  A 

1.0 

5 3.0 

153.0 

300.0 

350.0 

LOG  AH  t A 

100.0 

100.0 

55.0 

2.0 

1 .0 

LEVEL  INT 

A VE  RATE 

i avi:  rail 

2 A/X  I 

R A 1 1 J 

14  L 

05  0 . 33,  . S 

3 :)4  . 

4 1 . 

60  . 

145 

• 

K UN 

')  A T E 

A IRCRAF  T 

TYPE 

1 M PL  A I I 

TIM  ON 

C O/IPOiXi-N  I - HOUR  S 

OlO 

. / D 7 o 

oC  1? 

U H 1 H 

M A I C 4 

2 1 **  . j 

1. 1 V L L 

R A T F. 

if  A 

1 . 0 

103.0 

500 . u 

1 000.0 

2 OuG . 0 

LOG  A K 5 A 

40.1’ 
40  .r 

15.3 

5.0 

? .u 

L < V C L INI 

A V l RATE 

1 AYE  i\  A T E 

2 A / X l 

l,M  1 10 

'>c 

05  3.55'  5 

i 2nr. 

1 1 . 

24  . 

3 74 

. 

RUN  0 A T r. 

AIRCRAFT 

TYPE 

2 J 1 7 . 2 6 7 ^ 

.*  C 12 

U H 1 H 

LEVEL 

!<  A I t. 

1 .c 

153.0 

500.  G 

13  0.0 

503. C 

6 0.0 

1 UUO . 0 

25.0 

, 

3000.0 

3.0 

5000. P 

5.0 

1 3003.0 

1 .0 

REA  LOG  AREA 

LEVEL  INI 

AVE  RATE 

IMPLANT  l 1 PI  l'\  C O'VG iNT-HOJUS 

B H C 3 P 3 . G 


1 AVE  '<  A T t 2 A /XI  RATIO 
57. 


1 4 i.  Go  3 . 1 1 t ui 


7030 


U 


V4  7 


RUN 

OATE 

AIRCRAFT 

T Y HE 

IMPLAN  r 

T I WE  ON 

CO OPUNtNT- HOURS 

2U63 

. 30  9 7 6 

UC  12 

UH1H 

OHC  21 

2 33  .* 

LEVEL 

RATE 

\ < I A 

1.0 

soo  .c 

1 000.0 
SOOD.O 
lUOuO . 0 

LOG  A .1  E A 

300.0 

500.0 

250.0 

70.0 

10.0 

LEVEL  IN  T 

AVt  KATE 

1 AVE  tv  A T fi 

2 A/X  I 

k A 1 i 0 

.lie 

n / o . i.  i f m 

t>  3 3 3 . 

112. 

215. 

* * * 

* 

T UN 

■>  A r r. 

AIRCRAFT 

TYPE 

1 1PLA0 T 

T IK  l N 

C 0 NLNT-HGGkS 

1 1.  V 

u > 7*. 

»C  H 

U H 1 H 

GHC  1 5 

A-7.1 

L E V t L 

k A r L 

, ( r m 

i 

1 ;» j . l 

3 JO.  * 

1 llo  J . U 

C 0 . c 

2 200 . C 

LOG  A R e.  A 

100.0 

1 J ) . u 
jO  ■ ^ 

2o  . J 

2 . J 

1 . 1 

L V £ L INI 

AVE  RATE 

1 AVI  RATE 

2 A/  X I 

RAT  I J 

. ) ! 5 

05  5 

705  5. 

2 9. 

c J . 

03  2 

s 

101 


RUN 

□ n i 


DATE 

AIRCRAFT 

• 

TYPE 

IMPLANT 

IS  A 7 6 

tiC  14 

UH1H 

NONE  0 

LEVEL 

RATE 

1 . 0 

15U.0 

in.o 

100.0 

.0 

30.0 

5 Li . U 

1 S .U 

4 0.0 

J .5 

5 G . 0 

1 . S 

S 5 . 0 

1 . J 

LOG  Aft  t A 

LEVEL  1 N T 

AVE  RATE 

1 AVE  KATE 

J.94E  OS 

>5. 

3H  . 

51  . 

0 A 1 t 

A I K C K A f T 

type 

IMPLANT 

19  4 A 6 

u c ;i 

UH1H 

NONE  0 

LEVEL 

RATE 

1 . 0 

9 Li . 0 

2 0 . 0 

65.0 

.i  Li  • u 

ou . 0 

5 0 . u 

60.0 

ft  0.0 

40.0 

AO  .0 

30.0 

w J • U 

c U . 0 

1 J '.) . 0 

9.0 

150. u 

2.5 

lOo  . u 

1 .U 

LOG  AREA 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

l)  . o‘j  b U4 

16  1. 

26  . 

45  . 

T I Mb  ON  CONPONtN 1 -HOURS 
0 .0 


! A /X  I PA  T 1 J 
1 A . 

TIME  ON  CCMPONlNT-HOURS 
c N c . ( 


59  . 


■ ■ I I T-." ■ ~.;t  \ ■ . 


RUN 

3004 


A :<  E A 
. ^*4  c 


04 


K U N 

: .1  • 6 


"4 


K UN 
UL  7 . 


0 ATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

26  4 7 6 

UC  14 

UHlM 

LEVEL 

RATE 

1 .0 

100.0 

1S.0 

100.0 

SO.O 

30.0 

i o j . u 

1 .0 

L 3 Ci  AREA 

LEVEL  1NT 

AVE  RATE 

U . >UE  i)4 

ft  4 . 

44  . 

o A T E 

« IKCKAFT 

TYPE 

i *j  7 A 

ft  C 

OH  1 H 

L t V E L 

RATE 

1 . U 

ftU  . U 

5^  . (■ 

80.0 

5 J . ( 

20.0 

liij.l1 

S.O 

20  j . 

1 .0 

L 0 i AREA 

L t V E L I N T 

AVE  RATE 

♦ . * 7 L l '4 

113. 

21  . 

OAT  L 

« IK  CRAFT 

TYPE 

7 S 7 o 

iC  13 

UU  1M 

L t V E L 

RATE 

1 .0 

1 00 . 0 

2 1) . 0 

1 00.0 

SO . 0 

SO  . u 

SO.O 

10.0 

y o . o 

1 .0 

> 

LOO  AREA 

L t V e L IN  T 

AVE  KATE 

implant 
NONE  0 


TIMC  ON  COMPONtN T -HOURS 
4<S7  .0 


AVE  KATE  2 

ss . 


A/X  I RATIO 
44  . 


I M f’l.  AN  T 
NONE  0 


1 IMF  ON  COMPONENT -HOURS 
1 2 . 3 


AVE  RATE  ? 
SS  . 


A/X  1 RATIO 
S3. 


IMPLANT 
NONfc  0 


TIME  ON  CO.'h’ONlN  T -HOURS 


c . J ,C> 


' E A 

>4^  04  J . 2 2 : ('4 


S 4 


38  . 


AVE  K A 1 E 2 

b?  . 


A / X 1 K A 11  0 
34  . 


103 


J 


■ wm  i 

RUN 

40('8 


r t A 

■It; 

.<  L N 
.•I  0 9 


aL  A 

•.7  = 

R LU 
-A  J 1 (j 


>’E  A 
u 5 E 


' ’ - " ' "7  ’ TT? — V T ; 


’ 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON  COMPONENT- HOURS 

. 11  5 76 

B C 13 

UH  1H 

NONE  0 

441.3 

LEVEL 

RATE 

1 .0 

50.0 

50.0 

100.  C 

15  3.0 

2 i>  0 . u 

LOo  ARE  A 

1U1.U 

1 00 . 0 
40.0 

r.o 

2.5 

1 .0 

level  int 

AVE  RATE' 

1 AVE  RATE 

2 A/X  I RATIO 

('4  U . 74 1 04 

1 o 3 . 

29  . 

48  . 

58. 

DATc 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON  Cl  PPJNLNT -UulIRS 

11  5/6 

HC  14 

OH  in 

NONE  0 

4 8 0.5 

L V L'  L 

KA  T E 

1 . G 

2 3 . n 

5 3.0 

1 0 j . 0 

12  3.0 

LOO  ARL A 

*0.0 
80 . 0 
50.0 

1 . 5 

1 .0 

LtVEL  I NT 

AVE  RATE 

1 AVE  KATE 

2 A / X I RATIO 

04  . 50 F i 4 

11)0. 

5<J . 

47  . 

5^. 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

I M PL  AN T 

TiME  ON  COMPONENT-HOURS 

. 15  5/o 

PC  1 2 

UH  1 H 

NONE  0 

208.9 

Lt  Vt  L 

RATE 

1 .0 

n .c, 

50  . C 

i o 3 . r 

1 5 u . u 

17  5.  (i 

LOO  A At  A 

100.0 

100.0 

60.0 

6.0 

1 . 5 

1 .0 

LFVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X I RATIO 

U4  Li . /(<  n 1.4 

155. 

36  . 

51  . 

63. 

104 


OATE 

AIRCRAFT 

17  5 7o 

UC  13 

LEVEL 

RAT  E 

1.0 

200.0 

4 I) . U 

200.0 

100.0 

35.0 

2 f J J . 0 

7.5 

32  5.0 

1 .0 

L 0 ARE  A 

1. 1 V t L 1 N T 

li.SOE  Os 

22  3. 

OATE 

AIRCRAFT 

15  S 7 ft 

uC  12 

L £ V L L 

RATE 

1 . 0 

150.0 

2 0 . i) 

150.0 

5 3.0 

5 0 . 0 

102.3 

1 0 . u 

20  5.0 

1.0 

LOj  area 

LiVEL  TNT 

iJ . 14c  PS 

111. 

0 AT  c 

AIRCRAFT 

1 3 5 76 

1 C 8 

LEVEL 

RATE 

1 .0 

150.0 

n . fl 

150.0 

6 J . U 

80.0 

i;n  .o 

15.0 

2 U j . L. 

1 .u 

LOO.  AREA 

L E V t L 1 N T 

,V8t  04  0 . 1 9 £ 05 


T Y »*f  IMPLANT 

UHltl  NONE  0 


TIME  ON  COMPONLN T - HOURS 
?*0.3 


I i 


AVE  RATE  1 
53  . 


AVE  KATE  2 A/Xl  RATIO 


TYPE  IMPLANT 

UH 1 H NONE  0 


TYPE  IME'LANl 

IIHIH  NONE  U 


TIME  ON  Cl MPOnlNT- HOURS 
252  .0 


Tin  ON  CuNPuNLNT-HOURS 
214.3 


A/X  l RATIO 
65  . 


pa 


■T7 ™ 


KTW  . — ■" 


7 —- — wra  . 


4 

4 


R UN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

30  1 A . 

21  5 76 

HC  S 

UH  1H 

LEVEL 

RATE 

t 

1 .0 

. 150.0 

2 U . 0 

150.0 

53.0 

25.0 

100.1 

1 .5 

12J.U 

1 .0 

:<  E A 

L J 0 AREA 

LlVEL  INT 

AVE  RATE 

. > 1 1 OA 

J . 6 1 F Ga 

lul . 

51  . 

R UN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

) j 1 s . 

2 6 d 7 j 

•'C  1 A 

UH  1H 

L ‘ V E L 

R A T t 

1 . u 

1 5U  .G 

3 J . G 

150.0 

r> : . • 

AC.!? 

1 0 0 . 1 

10.0 

2 J u . > 

1 . u 

•!  E A 

L ' j ARIA 

LfVEL  INT 

A v 2 RATE 

( 

. \)E  HA 

0 . 1 A i ''6 

115. 

AO. 

H U ill 

d a r r. 

MiRCRAFT 

T Y P E 

S J 1 s . 

? 6 5 7 6 

:j  c a 

UH  1 H 

LE  VE  L 

KATE 

1 . c. 

A 00.0 

5 0." 

400.0 

1 0 0 . f 

2P0.0 

if  »i  J • u 

A 0 . 0 

50  3.0 

2.0 

6 5 l)  . 0 

1 .u 

•’LA 

LOG  >•  t>  t A 

LiVEL  INT 

AVE  KATE 

.'•2  c 05 

0 . 2 3 L r 7 

53  5. 

1 1 A . 

1MPLAN  r 
NONE  0 


TIME  ON  CONHONlN I -HOURS 
237.1 


AVE  KATE  2 
66  . 


A / X I RATIO 
A 1 . 


IMPLANT 
NONE  0 


TIME  ON  Cl hPONLN T-HOURS 

5 /<•  .6 


A V F.  R A T E 2 
66  . 


A / X 1 K'ATiu 
63. 


IMPLANT 
NONE  0 


TIME  ON  Ci'MPONEN  T -HOURS 
2 A 7 .A 


AVE  t» A TE  2 
200 . 


A / X I kA 1 10 
16  7. 


1 06 


! 

J 


da  re 


AIRCRAFT 


IMPLANT 


T I ML  ON  COMPONENT-  MOll  R S 


2 676  H C 


UH1H  NONE 


LEVEL 

1.0 

20.0 

60.0 

60.0 


HATE 

120.0 
12  3.0 

16.0 
1 .0 


AREA  LOG  AREA  LIVtL  1NT  AVE  RATE  1 AVE  RATE  2 A/Xl  RATIO 
J.'iil  04  J.2yc  M 6 4.  56.  6ft.  37. 


A IRC.T  AF  I 


IMPLANT 


TIME  ON  C 0 V.  P 0 NlN  T “HOURS 


UHlH  NONE 


level 

1.0 

15.0 

30.0 
73.  G 


150.0 

153.0 
60.0 

1 .0 


.••<£>,  LOG  AREA  LTVEL  1NT  AVE  RATE  1 AVE  RATE  2 A / X 1 RATIO 
.-.46E  04  0.2ftt  Ii4  37.  66.  74  . 30  . 


0 A I E 


AIRCRAFT 


IMPLANT 


TIME  ON  COM.-ONlNT-HOURS 


4 A . 


S 0 c 1 . 1 3 6 76  tiC  a OHlH  NONE  0 4a.,.’ 

LEVEL  RATE 

1.0  4(10.0 

43.0  400.0 

103.0  300.0 

500. G 25.0 

1000.0  1.0 

AREA  LOo  AREA  LEVEL  INT  AVE  RATE  1 AVE  RATE  2 A/XI  RATIO 


K.IOt  06  3 . 5 5 t.  07 


534  . 


RUN 

l)  AT  t 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

component-hours 

30  34  . 

16  6 7 6 

UC  8 

OH  1H 

NONE  0 

39.6 

LEVEL 

RATE 

»<  s t A 

1 . 0 

50.0 

103.0 

303.0 

353.0 

LOo  AREA 

15.0 

15.0 

9.0 

3.0 

1 .0 

LEVEL  I M T 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/X  I 

RATIO 

'.10t  04 

0.331  (3 

314. 

7 . 

1 1 . 

130 

• 

r i ON 

DATE 

A i R C R A f T 

TYPE 

IMPLAN  T 

THE  ON 

C 0 INPo  L N T - H OU  R S 

•u.  7. 

3 t 7 c 

uC  13 

UFI1H 

NONE  0 

4 .1  . 1 

Lt  Vt  L 

RATE 

. >\ 

1 . 0 

53.0 

1 i)  3 • u 

303.0 

4 03.0 

L 0 o A K E A 

300.0 

3 00.0 

1 j 0 . u 

5.0 

1 .0 

LEVEL  IN  r 

AVE  R A T t 

1 AVI  RATE 

2 A / V I 

R i\  1 1 J 

. ) l 35 

0 . 3 7 L '■ 

30  «. 

8S  . 

138. 

1 18 

• 

Hi  N 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

1 I NE  ON 

C<  NPoNi N 1 -HOURS 

•>  J E 8 . 

3 7 7c 

nC  8 

UH  1 H 

NONE  0 

4 h . 1 

LEVEL 

KATE 

< f.  1 A 

1 .Ci 

50.0 

103.0 

3 00.0 

300.0 

LOG  AREA 

35.0 

3 5 .u 

15.0 

4.0 

1 .0 

LEVEL  IMT 

AVE  RATE 

1 AVE  PATE 

2 A /X  1 

RATIO 

l . 3 4 1.  04 

0 . 1 3 L 14 

c2  7. 

1 1 . 

1 7 . 

1 3 7 

108 


_ 


R UN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

COM  PON  ENT- HOURS 

3029. 

7 7 7 a 

UC  8 

UH1H 

NONE  0 

50.5 

LEVEL 

RATE 

AREA 

1.0 

50.0 

103.0 

303.0 

AOO.  0 

LOo  area 

120.0 

120.0 

60.0 

6.0 

1 .0 

LEVEL  1NT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/XI 

RATIO 

. 1 7 E 05 

0 . 5 9 E 05 

31  8. 

A3. 

68  . 

1 A A 

• 

RUN 

0 ATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPL  AN  T 

TIME  ON 

COMPONENT-HOURS 

1 3 32  . 

U 7 76 

0 C 13 

UH  1 Ft 

NONE  0 

S3 .8 

LEVEL 

RATE 

ARE  A 

1 . 0 

50.0 

103.0 

250.0 

L 0 3 AREA 

20.0 

20.0 

6.0 

1 .0 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/XI 

RATIO 

'-7 


3 E C!A 

0. 52E 

03 

129  . 

9 . 

1 3 . 

117. 

R UN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

component-hours 

3 3 3A  . 

1 6 7 

76 

UC  8 

UH  1 H 

NON  E 0 

5 7.0 

LEVEL  KATE 

1.0  15.0 

30.0  15.0 

50.0  10.0  N 

150.0  - 5.0 

250.0  1.0  . 

A •<  t A LOO  AREA  LEVEL  I N T AVE  RATE  1 AVE  RATE  2 A/XI  RATIO 
P.17C  UA  0.28E  03  230.  6 . 10.  1 1 5 . 


DATE 

AIRCRAFT 

2 1 7 76 

UC 

13 

LEVEL 

RATE. 

1.0 

55.0 

50.0 

35.0 

100.0 

15.0 

:oo.  c- 

2 . 0 

25  0.  C 

1 .0 

LOo  AREA 

LEVEL 

INT 

0.1st  nt, 

20 

7 . 

£>  ATE 

A 1 R C R A F T 

2 5 7 7 6 

n c 

.A 

L E Vt  L 

RATE 

1 .0 

50.0 

5 0.0 

5 0 . 0 

10.) . 0 

3 0 . 0 

200.0 

4.0 

500.1 

1 .0 

L 00  A K E A 

L 5 V £ 1. 

IN  T 

0.5  5f  OA 

21 

1 . 

5 ATE. 

AIRCRAFT 

i 0 7 7 o 

tiC 

a 

LEVEL 

KATt 

1 . 0 

15.0 

AO.  0 

15.0 

5 0.0 

10.0 

100.0 

6 .0 

200.0 

3.0 

50  0.0 

1 .0 

L0.»  AREA 

Lt  VEL 

I NT 

. 0 . 3 0 1 13 

2o  6 . 

UHlH  NONE 


INPLANT  TIME  ON  COMPONENT -HOURS 

ION  E 0 35.5 


AVF  RATE  1 
1 5 . 


AVE  KATE  2 A / X 1 KATiJ 


1 M PLAN  I 


UH 1H  NONE 


lint  ON  CONPONlNI -HOOKS 
c A . •) 


TYPE  1 A PLAN  T 

U M 1H  NONE  0 


T l IT  E ON  CONPONt NT- HOURS 


r 


RuN 

DATE 

AIHCRAfT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

COMPONtNT-HOURS 

3041 

• 

2 8 76 

b C 12 

UH1H 

NONE  0 

93.0 

LEVEL 

RATE 

RK  E A 

1 .0 

13  0.3 

30  J . 0 

300.0 

1 000. 0 

LOG  AREA 

200.0 

200.0 

150.0 

30.0 

1 .0 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  PATF 

2 A/  X I 

RATIO 

: . • i c 

05 

0.23E  07 

54  8. 

81  . 

1 2 o . 

4 L 9 

• 

R UN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPL AM T 

I I ME  ON 

CCMpONcNT- HOURS 

30  4 4 

• 

5 - 76 

UC  12 

UH  1 H 

NONE  0 

. U 

LLVcL 

RATE 

W n A 

1 .0 

50. G 

10  3.0 

200.0 

30  3.0 

LOG  AREA 

20.0 

20.0 

15.0 

4 . 0 

1 .0 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X I 

K A T i U 

o . j lj  E 

04 

0 • o u c 05 

22  7. 

10  . 

14  . 

152 

• 

R UN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

I M PLAN T 

T I f'i  E 0 ?■« 

COM PON  ENT -HOURS 

3043 

• 

5 !i  7o 

PC  K 

UH  1H 

NONE  0 

74 . 3 

LEVt  L 

RATE 

A 4 E A 

1 . G 

50. G 

100.G 

200 .0 

300.  G 

LOG  AkEA 

15.0 
. 15.0 

10.0 

3 .0 

1 . 0 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / < I 

RATIO 

. .21 

04 

0 . 38E  03 

222. 

7 . 

1 1 . . 

147 

PI 


i 


■ 


■ 


0 ATE 


AIRCRAFT 


P E A 
'.Jl 


RuN 
3 4 - 


r , t c > 


RUN 

uJu9, 


vE  A 


type 


9 fl  7 6 

EJC  14 

UH  1H 

LEVEL 

RATE 

1 .C 

20.0 

1UO  . 0 

20.  U 

203.0 

7.0 

30  J . C 

5.0 

403.  li 

1 .0 

LOG  AREA 

LEVEL  1 N T 

AVE  RATE 

l)  . 1 1 L Oh 

3 5 G . 

10  . 

D A 1 E 

AIRCRAFT 

TY  PE 

11  8 7c 

DC  0 

GH1  ri 

LEVEL 

RATE: 

1 . P 

20.0 

so  .r 

20.0 

rj  j . o 

1 0 . u 

1 5 3 . L 

5 . 0 

000.0 

2.0 

c 7 5 . 0 

1 .0 

LOG  AREA 

L *■' V L L I NT 

AVE  RATE 

0 . fcl E 15 

216. 

8 . 

GATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

12  c 7 o 

SC  12 

UH  1H 

LEVEL 

RATE 

1 . U 

20.0 

103.0 

' 20.0 

200.0 

7.0 

303.1 

3.0 

‘.00 . u 

1 .0 

LOG  AREA 

LEVEL  1 N T 

AVE  RATE 

0.11E  09 

33  0. 

10. 

INPLAN  T 
NONE  0 


A V E RATE 

1 5 . 


IMPLANT 
NO  R c 


A V E PATE 

1 5 . 


I M PL  AN T 
NON  E G 


A V E R A T C 

15.  • 


RUN  DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

COMPUNENT-HOURS 

3354.  13  9 76 

DC 

14 

UHlH 

NONE  0 

602  .4 

LEVEL 

' ‘ - - ■ 

RATE 

" ’ - ’ ~ ' 

1 .0 

100.0 

300.0 

500.0 

600. G 

3 E A LOG  AREA 

LEVEL 

7.0 

7.0 

4.0 

1 . 5 

1.0 

I NT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/X  I 

RATIO 

2 4 c 04  0. 13c  03 

54 

0. 

4 . 

5 • 

35  2 

• 

R u N DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

COMP JNeNT-HOURS 

3057.  20  9 76 

OC 

14 

UHlH 

NONE  3 

611  . c 

LEVEL 

RATE 

1.0 

103  .n 

2 00.0 

400  . G 

503.0 

. E A LOG  AREA 

LEVEL 

15.0 

15.0 

10.0 
4.0 

1 .0 

INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X I 

RATIO 

4 3 E C4  3.S9E  03 

53  n. 

8 . 

12. 

292 

• 

RUN  DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

COMPONENT -HOJRS 

5061.  27  976 

■JC 

14 

UHlH 

NONE  0 

K8 .3 

LEVEL 

PATE 

1 .0 

150.0 

300.0 

500.0 

REA  LOG  AREA 

LEVEL 

60.0 

oO.O 

25.0 

1.0 

INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X I 

RATIO 

1 7 E 05  0.31  E (.5 

402  . 

35  . 

46  . 

29c? 

113 


zrzT 


\. 


. 


1 


RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

T I ML  ON  COMPONENT 

3068  . 

4 10  7 b 

UC  13 

UM1M 

NONE  0 

3 36  .0 

LEVEL 

RATE 

■!£  A 

1 . n 

4 0.0 

103.0 

200.0 
'503.0 

403 . 0 

L Jii  A R ^ A 

40.0 

40.0 

30.0 

9.0 

3.0 

1 . u 

LEVEL  INI 

AVE  KATE 

1 AVE  KAIL 

2 A / X I K A I l 0 

•>4  1 04 

3. sol  04 

33  3 . 

16  . 

26  . 

16  0. 

R . ! N 

0 AT  E 

AIRCRAFT 

TYPE 

1 M PL  A N T 

TIME  ON  COMPEL  NT 

5. 

8 1 U 7 6 

PC  12 

OH  111 

NONE  0 

1 2 4 . 7 

t E V E 

KAIL 

;i  '« 

1 .C 

SO.  0 

103.0 

2 0 j . 0 

3 00.  C 

LOG  AREA 

30 .11 
50.  u 

5 3 . 0 
10.0 

1 . 0 

LEVEL  I M T 

AVE  RATt 

1 AVE  RATE 

2 A / X l RATIO 

> L 04 

0 . 2 o L \ ! ** 

24  S. 

18  . 

2 5 . 

1 f 4 . 

RuN 

D A I t 

A I R C R A 1 T 

TYPE 

IMP!  ANT 

TIME  ON  COMPONENT 

‘ ) :>6  . 

14  n 2h 

0 C 14 

0 H 1 H 

NONE  0 

612.1 

EEV.il. 

RATE 

1 .0 

103.0 

2 0J.0 

SO  0.0 

200.0 

R E A LOG  ATE  A 

20.0 

20.0 

10.0 

2.0 

1 .0 

LEVEL  l N T 

AVE  RATE  1 

AVE  RATE  2 

A / X I K A 1 l 0 

>8c  04  0.1 6c  04 

5 3 2. 

7 . 

1 3. 

229. 

1 14 


RUN 

I)  Al  d 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

COMPONENT -HOURS 

30o7. 

is  n 7ft 

ac  17 

0 H 1 M 

NONE  0 

177.8 

LE  VtL 

ratf: 

\ i:  A 

1.0 

so.n 

100 .0 

700.0 

303.0 
l.Oj  ARIA 

10.0 
10.0 
ft  .0 

3.0 

1 .0 

L t V ( l.  I N T 

A VC  RATE 

1 A*'c  RATE 

? A/X  I 

RATIO 

ISc  OA 

o . i s t r 3 

7 ft  ft . 

S . 

7. 

ISA 

• 

R .1 N 

l)  A I t 

AIRCRAFT 

T Y Or. 

1 h PI  ANT 

T IMF  ON 

C 0 rt Pun t N T - M 00  \ S 

n . 

1 9 1.)  / 0 

UC  13 

011  1 H 

NONE  C 

93  . *♦ 

Lk  VE  L 

RATF 

It  A 

1 .0 

2 0 . 0 

S 0 . 0 

103.0 
«!JJ.  0 

LOG  AREA 

iu.  n 
80.0 

1S.0 

7.0 

1 .i  i 

LEVEL  1 N T 

AVE  RATE 

1 AVE  KATE 

2 A/  X I 

K A 1 10 

SM.  OA 

3 . 3 3 1 

13  7. 

19. 

3 5 . 

A 8 

• 

R UN 

o Are 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

COA'i’UNt  N I - HOURS 

»r<  u. 

19  10  7ft 

•3  C U 

UH  111 

NONE  0 

97  .9 

L K V L 

KAIL 

a \ 

1 .0 

103.0 

1 S 3 . 0 

003 . 0 

LOG  AREA 

2 .0 

7.0 

1 .s 

1 .0 

L F V li  L INI 

AVE  RATE 

1 A VF  RATF. 

2 A 7 X I 

RATIO 

11  ” -.ra1  -x  . . 

K 

RUN 

o Art 

AIRCRAFT 

TY  PE 

IMPLAN  T 

TIME  ON 

C OMHONLN T-HOURS 

■ 

L 1 

SO  74  . 

26  10  7 6 

U C 14 

UH1H 

NONE  0 

7 95  .V 

% 

LEVEL 

RA  T E 

REA 

1.0 

100.0 

200.  o 

50  0.  L 

LOO  ARIA 

20.0 

20.0 

5.0 

1 .0 

LLVLL  I N T 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/X  I 

RATIO 

• S h 04 

O.Vr'k  US 

220. 

1 1 . 

15  . 

1 76 

• 

RUN 

o a r e 

AIRCRAFT 

T Y P£ 

I .ILL  AN  I 

I 1 y E ON 

COMpuNlN 1 -HOUR j 

• 0 ’0  . 

1 8 10  7 A 

,K  5 

UH  1H 

M A I C 5 

252  .o 

ui;  l 

RATE 

■ L A 

1 .0 

1 J.O 

5 0.0 

100.  0 
i s ) . n 

LOO  A R L A 

150.0 
150.0 
20  . 0 
5.n 

1 .0 

LEVEL  l N T 

AVE  RATE 

1 A V t RATE 

2 A/X  I 

K A T i J 

41.  04 

U.5UE  04 

105. 

56  . 

50  . 

56 

• 

RuN 

l>  AT  E 

AIRCRAFT 

TYPE 

I M PL  AN T 

TIME  ON 

COVPOM  N T-MOU  RS 

R UN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

implant 

JO  60 

. 23  0 76 

l»  C 13 

OH  1H 

OHC  11 

LEVEL 

RATE 

1 -C 

30.0 

60.0 

30.0 

1 0 3 . 0 

25.0 

30  J . 0 

6 . 0 

400.0 

4.0 

500.  r 

1 .0 

v . - c A 

LOG  A R ( A 

L E V t. L INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

.•6k 

04  3 . 3 7 i 04 

56  0. 

1 3 . 

21  . 

RUN 

DATE 

A I R C R A F T 

! YPf 

I '! PL  AN  1 

169 

. 22  9 76 

E>  C 1 ? 

OH  1H 

OHC  19 

L t:  V L L 

RATE 

1 .0 

60.0 

luU  . 0 

oU . 0 

200.0 

60.0 

500.0 

7.0 

700.0 

2.0 

«00. 0 

1 .0 

•'>  r.  t\  A 

103  AREA 

LEVEL  INT 

A V F.  RATE 

1 AVE  RATE 

'J  . ..'  3 L 

06  0 . 5 0 1 05 

74  0. 

2?  . 

41  . 

RUN 

DATE. 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLAN  I 

.0  66 

. 1 7 9 76 

UC  13 

0 H 1 H 

M A I C 14 

LF  VE  L 

RATE 

1 . 0 

50.0 

200.0 

50.0 

. 

3 n 3 . r 

25.0 

500.  u 

8.0 

1 003.0 

3.0 

1 5 u 3 . l) 

1 .0 

rs  l«  t A 

LOli  AREA 

LEVEL  INT 

AVE  KATE 

1 AVE  KATE 

i .2  ME 

05  0.4HE  05 

1 200. 

13. 

29. 

T 1 ML  ON  COMPONLN I -HOURS 
W1  .5 


223  . 


I I » f CN  COI'VUNt  Ml  -HOURS 
224  . 1 


TIME  ON  COMPONLN  T -HOURS 

70  .3 


4 15. 


-I 


R UN 
i :>  5 3 . 


—» ' - - - Jr 

1 DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

. 16  9 76 

UC  8 

UH  1H 

LEVEL 

RATE 

1 .0 

300.0 

501)0.0 

300.0 

5000.0 

200.0 

10000. 0 

80.0 

LOG  AREA 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

07  0 . 5 y E 10 

7400. 

209. 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

2 O 7 ft 

:j  C 8 

UH  1H 

LEVEL 

rate 

1 .0 

250.0 

3000. 0 

2 50.0 

5000.0 

200.0 

10000.0 

70 . 0 

LOG  AREA 

L L V E L INT 

AVE  RATE 

n7  0.30E  10 

10200. 

187. 

1 DATE 

A IRCR AF  T 

T Y PE 

1 9 7f> 

BC  1 3 

UH  1 H 

LEVEL 

RATE 

1 .0 

120.0 

150.0 

120.0 

300.0 

60.0 

500.0 

20.0 

900  .0 

1 .0 

LOG  AREA 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

05  0.40F.  Oo 

595. 

48  . 

I M PL. AN  T 


TIME  ON  COMPONENT-HOURS 

258.5 


1 M PL  AN  T 


TIME  ON  COMPONENT-HOURS 
25  3 . 9 


2 34  . 


I M PL  AN T 


TIME  ON  COMPONtN T -HOURS 
52/  . 


RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

30  51 

. 26  8 76 

DC  8 

♦ 

LEVEL 

RATE 

1.0 

90.0 

200.0 

90.0 

> 

500.0 

40.0 

i ooo. n 

7.0 

1 5U  j . 0 

1 .0 

P t A 

LOG  AREA 

LEVEL  1NT 

I 0.51  E 

05  0.44E  06 

1 090. 

R UN 

DATE 

AIRCRAFT 

■ J 4 3 

4 8 7 6 

UC  1 3 

LEVEL 

RATE 

1 .0 

60.0 

200.0 

60.0 

5 0 3.0 

15.0 

7 00 . 0 

2.5 

800.0 

1 .0 

i r,  E A 

LOG  AREA 

LEVEL  INT 

j . 2 5 E 

05  0.63c  05 

72  4 . 

RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

30  42 

3 8 76 

» C 14 

LEVEL 

RATE 

1 .0 

300.0 

1 500.0 

300  .0 

2000.0 

200.0 

‘ 

5 000.0 

100.0 

10000.0 

20.0 

nK  E A 

LOG  AREA 

LEVEL  INT 

11 . 1 3 E 

07  0.33E  10 

740EI . 

TYPE 

UH1H 


IMPLANT 
BHC  22 


TIME  ON  COMPONENT-HOURS  » 

222  .6 


AVE  RATE  1 
34  . 


AVE  RATE  2 
59. 


A/  X I RATIO 
568  . 


TYPE 
UH  1H 


IMPLANT 
BHC  7 


TIME  ON  CO*VOHlNT-HOURS 
320  .9 


AVE  RATE  1 
31  . 


AVE  RATE  2 
45  . 


A / X I RATIO 
418. 


TYPE 
UH1  H 


IMPLANT 
M A I C 15 


TIME  ON  COMPONENT -HOURS 
502 .2 


AVE  RATE  1 
132  . 


AVE  RATE  2 
239. 


A / X 1 RATIO 


1 19 


f 


•r.‘  - 


wbwb  :aprjg 


t — — t--- — -rr^ x 


""1 


RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

COMPONENT-HOURS 

3039 

. 23  7 76 

OC  13 

UHlH 

MAI  C 1 

460.8 

LEVEL 

RATE 

A i<  t A 

1.0 

1000.0 

2003. 0 

5 U00 . 0 
13003.0 

L 0 3 AKtA 

250.0 

250.0 

150.0 

50.0 

10.0 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/X  1 

RATIO 

> . 9 L 

06  0.11b  10 

6200. 

89  . 

184  . 

* * * 

* 

RUN 

0 A1  E 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

COMPONENT  -HuURS 

jj  37 

. 22  7 7 o 

OC  12 

OHIO 

BMC  20 

7 76.0 

LL  VE  L 

RATE 

tf.EA 

1 . 0 

103.0 

2u0 . U 

503.0 

1 (JUD.  0 

LOG  AREA 

150.0 

1 SO  .0 
/U.U 

5.0 

1 .0 

LEVEL  INT 

AVE  KATE 

1 AVE  RATE 

2 A/  X I 

«A  I 10 

. . : S E 

0 5 3 . 3 7 E 0 6 

51  8. 

38  . 

71  . 

257 

• 

RUN 

pate 

AIRCRAFT 

TYPE 

I M PL  AN  T 

TIME  ON 

COMPuNLNT -HOURS 

J 36 

. 21  7 76 

0 C 1 A 

U H 1 H 

M A 1 C 11 

590.3 

LEVEL 

RAT  t 

AREA 

1 .U 

1 000.0 
5000.0 
10UU0.0 

LOG  AREA 

AGO  .0 

A 0 0 . 0 

50.0 

10.0 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

\ 

1 AVE  RATE 

2 A/X  I 

RA  T 10 

uu 

07  0.51  E 10 

545  7. 

144  . 

268. 

* * * * 

RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLAN T 

3005 

. 28  A 76 

lit  1? 

UH  1 H 

BHC  7 

LEVEL 

RATE 

• *<  fc  A 

1 .0 

50.0 

100.0 

200.0 

3 0 0.0 

400. 0 

LOS  AREA 

200.0 

15U.0 

100.0 

25.0 

4 .0 

1 .0 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

..  2 E 

05  0.14E  Oh 

314. 

56  . 

95. 

RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLAN  T 

. 13  10  76 

uc  y 

UH  1H 

MAI  C 9 

LEVEL 

RATE 

• r c a 

1 .C 

500.  P 
1CC3.0 

2 000. 0 

4000  ,n 
oOO'J  . C 

LOG  AREA 

130. C 

1 5C . r, 
80.0 
60.1 

7.0 

1 .0 

L F V F L INT 

AVE  RATE 

1 AVE  KATE 

• 26E 

06  0.70E  (> 

4 2 7 9. 

43  . 

95  . 

RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLAN  T 

3047 

. 10  8 76 

bC  1.3 

UH  1H 

BHC  24 

LEVEL 

RA  Tt 

Mt  A 

1 .0 

cuO . 0 

500. C 

1 OUO.  0 

1 500.0 
2000.0 

LOG  AREA 

250.0 

250.0 

150.0 

50.0 

10.0 
1.0 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

TIME  ON  COMPONtNT-HOUR 
212.7 


-4 


2 A / X I RATIO 
113. 


TIME  CM  CO  MPO  N cN  T -HOUR  S 
87  .6 


2 A/X I RAT  10 


TIME  ON  COMPONtNT-HOURSjJ 
6 3.1 


2 A / X I RATIO 


U.17E  06  0.20E  08  1612. 


88.  163.  710. 


121 


L. 


. LJ3 


RUN 


DATE 


AIRCRAFT 


3031.  13  7 76  BC 


12 


TYPE  IMPLANT  TIME  ON  C OM PO N EN T - HOU R S 

UH1H  BHC  6 227.6 


LEVEL 

RATE 

1.0 

225.0 

2no. r 

225.0 

500  . C 

200.0 

1 000.0 

120.0 

5003. C 

7.0 

3000.0 

1 .0 

*KEA  LOG  AREA 

LEVEL  INT  AVE  RATE 

. A 5 E 06  0.12E  09 

5212.  56. 

AVE  RATE  2 
119. 


A / X I RATIO 


RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  C.\  COMpONtNT-HOURS 

3030 

P 7 76 

PC  14 

Uh  1H 

BHC  ?3 

760 . 7 

LEVEL 

RATE 

^E  E A 

1 .C 

1 GUO . 0 
3003.0 

5 000.0 
10000.0 

LOG  AREA 

320.0 
o 2 0 • 0 

150.0 
90. U 

2.0 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X I RATIO 

u . 1 2 E 

C7  0 . 26  E 10 

7933. 

125  . 

227  . 

it  k k k 

RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON  COMPONENT-HOURS 

5023 

. 15  6 76 

BC  12 

U H 1 H 

MA  I C 8 

271  .8 

LEVEL 

RATE 

AREA 

1.0 

500.0 

1 000.0 

5 000.0 
8CG0.P 

LOG  AREA 

.250.0 

250.0 

125.0 
15.0 

1 .0 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X I RATIO 

0.52  E 

06  0.25E  09 

5539. 

65  . 

142. 

**  * * 

'Z.Z. 


122 


HUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

COMPOMNT-HOURS 

30  7 3 

. 22  10  76 

HC  12 

UH  1 H 

BHC  24 

290.3 

LEVEL 

RATE 

r t A 

1 . 0 

200.0 

500.0 

1 UL'O.  C 

3 000.0 
5000.0 

6 000. 0 

LOG  .sk  [ A 

250.0 

250.0 

1 50.0 

100.0 
?0.0 

5.0 

1 .0 

L \ V L L 1 N T 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/X  I 

KA1U 

1 t 

bt,  0.11G  uS 

5235  . 

52  . 

1 35  . 

* * * 

* 

123 


m 


DATE 


A IRCRAF  T 


I M PL AN T 


TIME  ON  CONHuNi  N T -HOUR  S 


*.  CIO  2 


5 5 7f>  UC 


OHlH  NONE 


72  S .6 


LEVEL 


1 .0 

4 0.0 
133.0 
2 1 1 cl  • U 

3JJ.0 

4 » 1 0 • v 1 


80.0 

70.0 

20.0 
f> . 0 
2.0 
1 .0 


.*>  L A LJu  AREA  LEVEL  INT  AVE  RATE  1 A V E RATE  2 A/XI  RATIO 


1-4  0.11c  P 


AIRCRAFT 


TYPE  I M r-  L A \ T 


I M L PE.  i i ‘r'ONtNI  - HOui\S 


S 7 R : C 15 


UHlH  NONE 


7 1 > . 5 


L c V u L 


1 .0 

c J • 0 

s o . n 

100  . o 

1 5 J . f 

2 I J . O 


1 •>  0 . 0 
1 b J . it 
SO . (I 

i o . r 
5.1 
I . u 


L A A AREA  LEVEL  l N T AVE  RATE  1 AVI  RAT F 


A / > I h A I I U 


■ i 24  0.1  7E  PS 


RON  DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

-004.  11  5 

76 

HC  13 

OH  1 H 

LLVEL 

RATE 

1 .0 

4 0.0 
73.0 

1 ) 0 . 0 

20  3.0 

a A L j ARE 

A 

125.0 

so.o 

40.0 

20.0 

1 .0 

L : V E L 1 1)  T 

A V L RATE 

■ f t.  04  J . 1 1 r 

U > 

120. 

36  . 

i U.\  DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

- i.  5 . 11  5 

7 o 

r.  C 14 

U H 1 M 

LEVEL 

RATE 

1 . 0 

5 0.0 

103.: 

2 0 3 . r 

T *J  J . j 

4 3 3.7 

4 5 o . 0 

" E A L J o rtK  t A 

70.0 

70 . 0 
AS  .C 

10.0 

3 . 5 

1 .6 

1 .0 

L r V L L I N T 

AVE  i\  m T fc 

lit  05  3 . 1 R e 

C 5 

42  5 . 

23  . 

RUN  DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

4.01.6.  15  5 

76 

3 C 12 

OH  1 H 

LEVEL 

KATE 

1 .0 

50.0 

53.0 

103.0 

200.0 

300.  U 

500 .0 

< E A LOG  AREA 

125.0 

125.0 

50.0 

15.0 

5.0 

3.0 

1 .0 

LEVEL  I N T 

AVE  RATE 

’ 6 L 04  0.24E 

05 

400. 

1 7 . 

1MFLANI  I I Mt  ON  C 0 M P 0 N l N T - H OU K 3 

NONt  0 620.0 


1 AVE  R A T t 2 A / X I RATIO 
57  . ol  . 

I. 

IMPLANT  TIME  ON  COMPONENT- HOU  K S 

NONE  0 614.7 


1 M V E KATE  2 A / X I RATIO 
40.  164. 

IMPLANT  T I IXt  ON  C 0 MPO  N tN  T - H Oli  R S 

NONE  0 159.0 


1 AVE  RATE  2 A / X I RATIO 

42.  70. 


125 


— 


■MHHMI 


RUN  DATt  AIRCRAFT  TYPE  IMPLANT  TIME  ON  COMPONENT-HOURS 


<«Ju7.  17  5 7 o GC  1.5  UH1H  NONt  0 937  .o 


Lt  VEL 

RATE 

C A 

1 .0 

A 3 . 0 

70.0 

153.0 

2JJ . 0 

L U 0 Ak  t A 

100.0 
10  3.0 
AO.U 
7.0 

1 . u 

L F \i  t L I N T 

AVE  RATc 

1 AVE  RATE 

2 A / X I RATIO 

. .• ; > a 

3.17.:  Go 

1 6A  . 

AO  . 

60  . 

SO. 

> 

•V,  I E 

A I R C R rt  F T 

type 

IMPLA  JT 

TIME  ON  C 0 v Pi.  N E N T - H OU  h S 

► M ’ . 

IS  5 7 1. 

<C  12 

U h 1 H 

M G N E 0 

16  5.3 

LEV  t L 

t<  A I E 

1 •«  L A 

1 .0 

2u  « w 

3 3.1.' 

1 0 3 . u 

2 J 3 . 0 

5 33.0 

L Jo  AREA 

1 8 0.0 

1 5 0 . u 
70.;. 

5 U . 0 
7.0 

1 .0 

L VEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X I RATIO 

. 1 1 L 05 

0 . A A 2 S 

22  6. 

23  . 

52  . 

7 o . 

R UN 

DATE 

AIRCRAFT 

1 Y PE 

I MPL AN T 

TIME  ON  COMPOucNT-HOUKS 

.309  . 

1 8 5 76 

OC  6 

UH  1 H 

NONE  0 

7 A 9 . 7 

L E V t L 

RATE 

*,  >e  a 

1 .0 

A 3 . 0 

6 0 . G 

1 5 3 . r. 

15  3.0 
j 5 J . 0 

L03  AREA 

90.0 
9u . 0 

50.0 

15.0 

1 .5 

1 .U 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X I RATIO 

. ilk  0 A 

0.1  In  05 

15  0. 

23  . 

39  . 

89. 

126 


RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON  COMPONtNT-HOURS 

4010 

. 21  5 76 

13  C 8 

UH  1H 

NONE  0 

759.6 

LEVEL 

RATE 

:E  A 

1 .0 

10.0 

23.0 

50.  U 

103. f 

200. C 

223.0 

LOG  AREA 

100. c 

1 GO . 0 
80.0 

40.0 

10.0 

1 .5 

1 .0 

LEVEL  I NT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X I RATU 

)'♦  2 

J4  J.71E  U4 

2 J 5 . 

24  . 

44  . 

54. 

A l1  hi 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

I "If  L AN  T 

TIME  ON  COMPOucN  j-H'JURS 

■,J  11 

. 25  5 7 w' 

iC  14 

UH  1H 

NONE  0 

916  .5 

LEVEL 

RATE 

t A 

1 .0 

63.0 

10  3. 

333  . r. 

50  J . o 

6-33.0 

L 0 j AREA 

1 OJ  . 0 

103.0 

7 0 . G 

12.0 

2.o 

1 .0 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / > I RATIO 

Vt 

f 5 0 . 7 0 r.  05 

■5  2 0. 

3 1 . 

55  . 

190. 

RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON  COMPONLNT-HuURS 

w 0 1 2 

. 26  5 76 

UC  8 

UH  1 H 

NONE  0 

2618  . J 

LEVEL 

RATE 

\ 

REA 

1 .0 

15.0 

33. G 

53. C 

75.0 

LOG  AREA 

150.0 

150.0 

30.0 

23.0 
1.0 

LEVEL  INT 

AVE  KATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X I RATIO 

53  c 04  3.43c  fJ4 


56 


67 


87 


33 


'.-'•21  04  0.20E  04  32.  84  . 88.  21  . 


RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT  TIME  ON 

C 0 M f 0 t N T 

>''14. 

2 o 76 

•1 C 13 

UH  1 H 

NONE  0 

43.2 

LtVLL 

RATE 

••  R E A 

1 .0 

8.0 

n 

C V • i. 

5 0.  C 

65.0 

LOS  AREA 

200. 0 

8 00.0 
40.0 
3.0 

1 .0 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE  2 A/XI 

R A T i J 

u.  >5E  04 

0.19E  04 

5 1 . 

54  . 

65  . 17 

RON  PATE  AIRCRAFT  TYPE  IMPLANT  TIME  ON  CON  PON  ENT- HOURS 

4315.  7 5 76  6C  12  UH1H  NONE  0 597.9 

LEVEL  RATE 

1 . 0 
10.0 
20.0 

50.0 

60.0 

v R E A LOS  AREA 

:j.43i  04  0.2SE  24  5 1 . 71  . 88  . 21  . 


200.0 
200.0 
70.0 
5 . G 
1.0  . 

LEVEL  INT  AVE  RATE  1 AVE  RATE  2 A/XI  RATIO 


PT 

I 


RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYRE 

IMPLAN  T 

4016 

9 6 76 

HC  13 

UHlH 

NONE 

0 

LEVEL 

RATE 

.re  a 

1 .0 

4.0 

10.0 

50.0 

4 0.0 

log  AREA 

200.0 

200.0 

150.0 

8.0 

1.0 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE 

RATE 

j . 2 L 1 

04  0.1  IE  04 

50. 

81  . 

82 

• 

M.N 

DATE 

A IH CRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

'.MS 

1 4 6 7 6 

OC  14 

UH  1 M 

NONE 

0 

L 1:  V t L 

RATE 

\ E A 

1 .0 

193.0 

5 J J . Q 

1 000. 0 

LTo  A R E A 

60.0 

60.0 

1U.U 

1.0 

L i V £ L INT 

AVE  RATE 

1 AVE 

RATE 

-•  . 2 3 L 

US  3 . 5 5 r.  0 3 

553. 

25  . 

38 

■ 

R uN 

DAIE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

4 ) 20 

. 16  6 76 

riC  8 

UH  1 H 

NONE 

0 

LEVEL 

RATE 

.SEA 

1.0 

4 3.0 

10J.G 

200. C 

LOG  AREA 

50.0 

50.0 

15.0 

1 .0 

LLVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE 

RATE 

" 


■■rn 


TIME  ON  COMPuNuN  T- HOURS 
5?  .4 


2 A / X 1 RATIO 
1 6 . 


TIME  ON  COMHONtN r -HOURS 
69  4 . 3 


2 A/ X 1 RATIO 
399  . 


TIME  ON  COMPONLNT-HOURS 
262? . J 


2 A / X 1 RATIO 


o . 4 7 £ 04  0.29E  04 


25.  32.  94. 


124 


RUN  DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLAN  T 

TIME  ON 

COMPONtNT-HOURS 

4021  . 1 7 7b 

DC  14 

0H1H 

NONE  0 

699  .d 

LEVEL 

RATE 

” - — 

1 .0 

200. 0 

500.0 

1 000.0 

AREA  LOG  AREA 

70.0 

70.0 

15.0 

1 .0 

LEVEL  I N T 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/  X 1 

RATIO 

. 3 0 E 05  0.10E  Oo 

57  6. 

30  . 

47  . 

436 

• 

RUN  DATE 

6 IRCRAFT 

TYPE 

IM  PL  AN  T 

TIME  0 \ 

COMPONENT- HOURS 

4022.  1 7 70 

C 12 

UH  1H 

NONE  0 

6 Pi  3 . H 

LEVEL 

RATE 

1 

20.  C 

50.  n 

103.0 

150.  C 

i It  A LOG  AREA 

1SJ.0 

150.0 

1 G . 0 

2 .0 

1.0 

LEVEL  1 M T 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/X  I 

RATIO 

. Gbt  04  O.M£  (4 

106. 

37  . 

49  . 

37 

• 

RuN  date 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

C J'VOAlNT-HOURS 

4023.  2 7 76 

dC  1i 

UH1H 

NONE  P 

50  .U 

LEVEL 

RATE 

1 .0 

2 . C 

5.0 

10.0 

2 3.0 

AREA  LOG  AUA 

25.0 

25.0 

10.0 
5.0 

1 .0 

LEVEL  I N T 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/X  I 

RATIO 

.14E  03  3.1SE  02 

14. 

7 . 

9 . 

C 

J 

. 

130 


R UN 

DATE 

A IRCR AE  l 

TYPE 

4025  . 

7 7 76 

OC  3 

UH1H 

LEVcL 

RATE 

* E A 

1.0 

40.0 

1 UD  . 0 

300.  C 

400.0 

LOG  AREA 

6 0.0 
60.0 
30.0 
2.0 

1 .0 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

' 3 E 04 

* 0..36E  04 

30  7. 

20. 

R ON  DATE 

AIRCRAFT 

T Y PE 

4 3 c 6 . 8 7^6 

a C 14 

UH1H 

LtVuL 

RATE 

1.0 

1 JO.  0 

300.  C 
‘TOO  . r 

r.  A LOG  AREA 

200.0 
200.0 
70 . 0 

1 .3 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

63 1 05  0.10E  07 

40  6. 

75  . 

RUN  DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

‘*02  7 . 1 3 7 7 6 

BC  12 

UH  1 H 

LEVEL 

RATE 

1 .0 

10.0 

30.0 

103.0 

203.0 

REA  LUG  AREA 

40.0 
**0.0 

30.0 
7.0 

1 .0 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

IMPLANT  TIME  ON  C 0 MPO N LN T - HOU R S 

NONE  0 773.1 


1 AVE  RATE  2 A / X I RATU 
32.  139. 

IMPLANT  l I ME  ON  C 0 MPO N l N T - HOU k S 

NONE  0 0)5.  J 


1 A V L KATE  2 A / X I RATIO 

110.  340. 

IMPLANT  1IP.E  ON  COMPONENT- HOURS 

NONE  0 709.3 


1 AVE  RATE  2 A/XI  RATIO 


r 


.V..  V7— 7T— 777TT-T— 


t 




H 

RUN  DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

COMPUNLNT-HOURS 

j 

| 

4028.  14  7 76 

OC  13 

UH1H 

NONt  U 

69 . 7 

LEVEL 

RATE 

1.0 

2 3.0 

53.0 

103.0 

\ R L A LOG  AREA 

100.0 

100.0 

20.0 

1 .0 

LEVEL  1NT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/X I 

RATIO 

. /♦  2 l 04  3.28E  04 

5 7. 

42  . 

53. 

42 

• 

R J N ")  A r t 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMFLAN T 

T I F. E ON 

C'JhiPONt-NT- HOURS 

15  / /( 

OC  14 

UH1H 

NONE  0 

/1 1 .5 

Lt  VE  L 

RATE 

1 . n 

203.0 

50  3.0 

703.3 

1 000 . 0 

\.IE  A LOG  AREA 

90.0 

90.0 

15.0 
4.0 

1 .u 

LEVEL  I NT 

AVE  RATE 

1 AVE  KATE 

2 A/X  I 

RATIO 

I] 

. $ 6 C 35  3.19E  06 

75A. 

36  . 

58  . 

4C3 

• 

RUN  3 AT  E 

AIRCRAFT 

type 

IMPLANT 

T I N E 0 \ 

CONPONLNT-HOURS 

4333.  23  7 7C 

PC  8 

UH  1H 

NON  F 0 

7 8 1 .4 

LEVEL 

RATL 

j 

1 .0 

50.0 

103 .0 

200.0 

300.  C 

350  .il 

•REA  LOG  AREA 

8 0.0 
80.0 
55.0 

7.0 

2.0 

1 .0 

L L V E L I N T 

AVE  RATE 

1 AVE  RATF 

2 A/X  I 

RATIO 

j 

j 

.ME  04  3 . 1 6 E 04 

32  0. 

26. 

45  . 

117 

• 

1 


V 


132 





j 


i 


RUN  i>  A r E 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

’ ' . ■ ’V  ’O  . 

TIME  ON  COMPONENT-HOURS 

4035.  30  7 76 

t»C  8 

UHlh 

NONE  0 

785  .1 

LEVEL 

RATE 

1 .U 

70.0 

50.3 

70.0 

100.0 

8 .0 

150. 

2.0 

\ 2)  0.r 

1 .0 

■ .REA  LOO  AREA 

LEVEL  I NT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/X  I RATIO 

. 5 7 t 04  0.47E  l'., 

15  P. 

2?  . 

39. 

P 1 . 

l!uN  DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IN  PLANT 

TINE  ON  COMPuNtNT-HGUfcS 

4 0 j>  7 . 3 • 7 6 

14 

UHlh 

N 0 N t 0 

7 5 1 . j 

Ll  VE  L 

RATE 

1 . > 

70 . 0 

2 J 3 . r 

70.0 

5 03.  j 

50.0 

50  3 . ' 

20.0 

1 U'J  J.  n 

1 . j 

• REA  LOS  A ;<  E A 

LEVEL  INI 

AVE  KATE 

1 A V F KATE 

2 A/X  I KA 1 1U 

. 5 2E  05  3.72E  CA 

626. 

32  . 

49. 

4 5 9. 

RUN  DATE 

A I R C R A F T 

TYPE 

I V PLANT 

TINF  ON  CONPuNt NT -HOURS 

4058.  4 v 76 

U C 15 

UHlH 

NON  E 0 

6 6 9.5 

LEVEL 

KATE 

1 .0 

100.0 

33.0 

1 00 . U 

\ 

5 0.0 

43.0 

ji  1UJ.U 

15.0 

17  5.  j 

1 .0 

1 REA  LOG  AREA 

LEVFL  IN T 

AVE  RATE 

1 AVE  KATE 

2 A/X I RATIO 

j . . o2  L 04  3 . 82 1 u** 

12  8. 

35  . 

55  . 

62  . 

J 

133 


RUN 



DATE 

' -mm 

AIRCRAFT 

40  39. 

5 8 7 o 

PC 

12 

LEVEL 

KATE 

1 . U 

50.  U 

3U.0 

50.0 

59.0 

35.0 

103 .0 

15.0 

200. 0 

3 . L 

2*3.  •" 

1 .0 

n.  F A 

L 0 3 AREA 

LEVEL 

I NT 

.AST  04 

ft . 5 E U 

216. 

''  0 \l 

t?TE 

AIRCRAFT 

*• ' 1 4 J . 

6 1 7 6 

‘•C 

6 

L - V L 

Pm  T F 

1 . ! ■ 

f’l  . 0 

3?.f 

60.0 

50.  L 

4 0.0 

10  3.0 

1 5 .0 

2 0 J . 0 

2 . 5 

303.1 

1 . 0 

F A 

L 0 3 A f.  t 4 

Lk  VEL 

I NT 

.-It  04 

3.49L  L’4 

21 

2 . 

RUN 

DAIL 

AIRCRAFT 

41)4?  . 

10  f 7 6 

UC 

13 

LEVEL 

RATE 

1 .C 

£0.0 

30.0 

80.0 

50.  C 

60.0 

103.  C 

15.0 

153.  C 

3.5 

203.0 

1 .0 

•Kfc  A 

LOo  AREA 

LEVEL 

1NT 

. 6 1 £ 04 

U.7LE  04 

150. 

TYPE  IMPLANT 
UH1H  NONE  0 


TIME  ON  COMPONtNT-HOURS 


718.6 


T Y "E  IMPLAN T 
U H 1 H NONE  0 


T 1 i*i  E Of.  C O >1  PONlNT-MuURS 
26m  7 . U 


TYPE  IMPLANT 
UH1H  NONE  0 


TIME  ON  COMPONENT-HOURS 
6 7^.9 


V 


DATE 

AIRCRAFT 

12  b 7 6 

OC 

1? 

LEVEL 

RATE 

1 .C 

3C.0 

3 0.0 

30.0 

AO.  L 

20.0 

10D.C 

6.0 

2 0 « . 0 

1 . 5 

2 5 0 . C 

1 .0 

L 0 u t R 1 A 

LEVtL 

1NT 

TYPE 


IMPLANT 


U H 1 M NONE 


TIMt  ON  CCMPUNcNT-HOURS 

725.0 


A 0.6ZE  03 

21  1 . 

9 . 

16  . 

77  . 

PAIL 

A 1 N C R A F 1 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON  C C M P 0 N t 

13  8 76 

C C 1 A 

OH  1 H 

NONE  0 

7 5 6.0 

L E V t L 

RATE 

1 . i. 

150.0 

1 5 0 . C 

150.0 

SOD . C 

100.0 

500.1 

50.0 

1 000.0 

1 .0 

LOO  AREA 

LEVfL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  PATE 

2 A/  X I RATIO 

5 0. 12E  C7 

500. 

78  . 

1 06  . 

525. 

DATE 

AIRCRAFT 

TY  PE 

IMPLANT 

TIME  ON  CONPONt 

2i>  £ 76 

H C 8 

UH  IN 

NONE  0 

265  3 .0 

LEVEL 

RATE 

1 .0 

100.0 

30. C 

100.0 

50.0 

60.0 

100.0 

15.0 

200.0 

1 .0 

LOG  AREA 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X I RATIO 

A 0.98E  OA 

115. 

35  . 

5 A . 

71  . 

. 

— 

135 

RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON  COMPONENT-HOURS 

047. 

1 9 76 

HC  1 3 

UH1H 

NONE  0 

6 t . o 

LEVEL 

RATE 

1.0 

120.0 

10.0 

120.0 

20.0 

100.0 

50.0 

20.0 

7 0.0 

1.0 

r:  A LOG  AREA 

LEVEL  1NT 

AVE  RATE  1 

AVE  RATE  2 

A / X I RATIO 

IE  04  0 . 2 7 E 04 

5 7. 

59  . 

73. 

34  . 

.1  UN 

DATE 

aircraf  t 

TYPE 

I M PLAN  T 

TIME  ON 

CONPUNtNT-HOURS 

1 A S 

• 

1 3 9 7 6 

tc 

1 4 

U M 1 H 

NONE  0 

9 35  .6 

LE  Vt  L 

R ATt 

Z A 

1 .0 

1UU.0 

200.0 

4 J J . 0 

600.0 

LOG  AREA 

LEVEL 

90  .C 

9U  . (j 

70.0 

10.0 

1 .0 

I NT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X 1 

RATIO 

J t 

05 

0.V9E  05 

430. 

4 3 . 

62  . 

• 

R UN 

DATE 

A IRCR AF  T 

TYPE 

IMF’LANT 

TIME  0 VI 

COMPONlNT-HOURS 

1 4 9 

• 

1 5 9 76 

UC 

12 

UH1H 

NONE  0 

637.9 

LEVEL 

RATE 

c A 

1.0 

20.0 

50.0 

103.0 

152. C 

LOG  AREA 

LEVEL 

100.0 

100.0 

30.0 

3.0 

1 .0 
INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/X I 

RAT  10 

7 E 

04 

0.42E  04 

103. 

31  . 

46  . 

47 

136 


RON  DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

4050.  16  9 76 

BC  8 

UH  1H 

LEVEL 

RATE 

1 . 0 

10.0 

20.0 

A 0 . (' 

100.0 

15J.  0 

LOU.  C 

• r.  A L 0 b AREA 

80.0 

80.0 

50.0 

40.0 
8.0 

3.0 

1 .0 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

. , 1 l Li  4 0 . A 2 t L A 

214. 

20  . 

ioN  0 A I t 

A 1 K C R A F I 

TYPE 

a 53.  21  V 7t 

PC  6 

U H 1 H 

LEVEL 

RATE 

1 . C 

2 0.0 

5 J.  G 

10  0.0 

15  0.0 

KcA  LOb  AREA 

aG . 0 
60.0 
40.0 

?.u 

1 .0 

LEVEL  INT 

A VF.  RATE 

. ; It  04  C.  27  E 04 

11C. 

27  . 

R Li  N DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

4055.  23  c ?6 

PC  13 

UH  1H 

LLVt  L 

RATE 

1 .0 

30.0 

5C.0 

100.  C* 

2o:.c 

300.0 

500.0 

■a  r<  t A L 0 3 AREA 

200.0 

200.0 

150.0 

60.0 

20.0 

7.0 

1 .0 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

IMPLANT  TIME  ON  COMPd.,  IN  T -HCU  R S 

NONE  0 797.1 


1 AVE  PATE  2 A/X  I PATIO 
3 7.  5 c’. 

IMPLANT  TIME  ON  COMPONENT  -HOURS 

NONE  0 Pul  . V 


1 AVE  PATE  2 A/X I RATIO 
3«.  07. 

IMPLANT  1 I ME  ON  COMkONlNT - HOUK S 

NONE  0 PP.s 


1 AVE  RATE  2 A / X I RATIO 
8 7 . 


(..’.it  05  D.17E  06 


346 


41  . 


103 


R UN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

0 S 6 . 

27  9 76 

HC  14 

UHlM 

LEVEL 

R A T E 

1 . 0 

1S0.0 

ISO  .0 

1 S 0 . 0 

<00  . c 

70.0 

bOO.  C 

20.0 

80  0.  f 

1 . 0 

E A 

l 0 >.  AREA 

LEVEL  I N T 

AVt  RATE 

1 t OS 

0.86E  06 

S 7(6. 

63  . 

TUN  DATE 

A | R C K A f T 

T Y PE 

'67.  3 0 676 

PC  12 

UH  1 H 

L t V u L 

RATE 

1 .r> 

70.0 

S 0 . L> 

7U . 0 

1 JJ  . 2 

2 b . 3 

300.0 

3.0 

son  .c 

1 .0 

A lOG  AREA 

LEVEL  1 N T 

AVE  RATE 

5-  IU.  J.15E  US 

3 1 h. 

18  . 

T ON 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

i b 8 

. .6  10  7 o 

0 C 1 2 

U H 1 H 

1. 1 V l L 

RATE 

1 . 0 

60.0 

50.0 

oO  . (I 

SO.  0 

40.0 

100.C 

10.0 

. 

2 0 0.0 

2.0 

2 S ) . 0 

1 .0 

t A 

LOG  hS’IA 

LEVEL  1NT 

AVE  RATE 

j t 

04  CI.40E  04 

212. 

18  . 

IMPLANT  TIMt  ON  COMPONENT -HOOKS 

NONt  0 9 A 3 . 2 


T AVE  RATE  2 A/ XI  RATIO 
101.  340. 

implant  iu-:e  on  compunlni -hojr:> 

N 0 N t 0 0 A 3 . 1 


1 AVE  RATE  2 A / X I RAT  u 
3 5.  1 2 K . 

IMPLANT  TIME  ON  C 0 '<!  PU  N l N T - UOlJ  R S 

NONE  0 6 A 1 . 8 


1 AVE  RATE  2 A /X l RATIO 


K UN 


DATE 


A IKCtf AF T 


TYPE 


IMPLANT 


4359. 

13  13  76 

bC 

6 

UH1H 

NONE  0 

LEVEL 

— ■ ■ - • - 

RATE 

1 . 0 

60.0 

S3." 

63.0 

1 U J . 0 

40.0 

230.0 

10.0 

SOU.'. 

1 .0 

t.  A 

LOo  AREA 

LEVtL 

INT 

AVE  RATE 

1 AVE  KATE 

. 04 

3.  1 )E  C S 

230. 

28  . 

41  . 

R u\ 

DATE 

AIRCRAFT 

I Y PC 

I Mr L AN  T 

• . 

5 1176 

riC 

1 4 

0 M 1 H 

NONE  U 

L E V c L 

RATE 

1 .0 

80.0 

1 0 J . 0 

8U.G 

iJO.P 

70.0 

5 3 9 . c 

15.0 

sou  .c 

1 .0 

. r!  t A 

L J lj  AREA 

LEVEL 

INT 

AVE  RATE 

1 AVE  KATE 

. Oi  0 5 

J . 12E  Co 

5 76  . 

.38  . 

56  . 

R JN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

*«  j 6 1 . 

22  7 76 

JC 

12 

UH  1H 

NONE  0 

LEVEL 

RATE 

1 .0 

80.0 

20.  C 

SO.O 

\ 

S 3 . 0 

15.0 

1S3.0 

2.5 

, 

20  J.O 

1.0 

V U A 

L 3 3 AREA 

LEVEL 

INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

. '9E  0*. 

0.3JE  04 

162. 

19  . 

32. 

TIME  ON  COMPONENT-HOURS 
HUS  . 7 


HI  . 

IIME  ON  COMrONt.Nl -HOURS 
04^.5 


TIME  ON  C G tt  P U N t.  N T -HOURS 
716.0 


R ON 

0 ATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

43  54 

. 22  9 76 

OC  12 

UHlH 

LEVEL 

RATE 

Rt  A 

1 .0 

53.0 

133.0 

50J.C 

500.0 

633 .3 

LOG  AREA 

120.0 

120.0 

50.0 

7.0 

2.0 

1 .0 

LlVEL  int 

AVE  RATE 

1 6 L 

05  3 . 7 3 E OS 

54  0. 

28  . 

R ON 

0 A T E 

AIRCRAFT 

TY  PE 

♦ 352 

. 23  9 76 

.1C  14 

UH  1H 

LEVEL 

RATE 

k A 

1 .0 

5 03  . to 

5 033.0 
13033.0 

L 0 b AREA 

2 50.3 
250.0 
40.0 
6.0 

LlVEL  INT 

AVE  RATE 

06  0 . 6 7 £ 09 

5 72  S . 

89  . 

R'JN 

DATE  AIRCRAFT 

TYPE 

4 151. 

1 7 9 7 6 ri  C 13 

UH  1H 

LtVcL 

RATE 

1 .3 

200.0 

1033.0 

203.0 

2003.0 

100.0 

5033. C 

10.0  • 

7023 .0 

3.0 

9003. C 

1 . 0 

REA 

LOG  AREA 

LEVEL  INT  AVE  RATE 

5 3 1 

06  3.19E  09 

7571.  59. 

IMPLANT  TIME  ON  C 0 MPO N t N T - rtOU R S 

BHC  122  199. v 


AVE  RATE  2 A / X I RATIO 
55.  HU. 

IMPLANT  i 1 P E ON'  C C MRU  N N T - HOU  R b 

BHC  5 7 / 7 1.*. 


A V F RATE  2 A / X I RATIO 

161.  * * * * 

IMPLANT  TIME  ON  CCMpONcNT-HOURS 

ATU  224  6 8 2 . 1 


A V F RATE  2 A / X I RATIO 
124.  **  * * 


R UN 
4 0 4 5 


;i  \ 


•-'.IN 

. I 


it  A 


K UN 


Ai<t  A 


1 0 A T F. 

AIRCRAFT 

11  8 ?{, 

DC 

8 

LEVEL 

RATE 

1 .0 

60.0 

150.0 

60.0 

21)). r 

5 0.0 

SO.).  •' 

50.0 

1 poo. C 

7.0 

1 750 . 0 

! .0 

L 0 0 A 1 1 A 

L I V F L 

in  r 

OS  ’ . 1 4 •;  O /, 

1150. 

our 

A I R C R A F T 

9 - 7 

U 

1 4 

1 t V I 

R A I 1 

1 . 

501.0 

*)  . 1 

5 UU  . 0 

4 0 . 

700.0 

JOO.  ’ 

100.0 

70:' . ' 

1 .0 

LJf-  ARIA 

1 • v r L 

I N 1 

OS  u . > 8 ! L ^ 

1 S9  . 

0 A T 1 

AIRCRAFT 

■ . 2 f U 

ti  r 

17 

l 1 V 1 L 

R A 1 1 

1 .0 

500.0 

SOU  . ( 

5 00.0 

1 000. 9 

70  0.0 

joni.r 

SO  .0 

sooo. 0 

10.0 

70)1.-' 

1 .0 

LOO  ARIA 

It  V 1 t 

I N I 

05  P.S5F  (V 

5 4 5 0. 

■■■■ 


TYPE 
UU  1H 


I MPLAN  T 
UHC  65 


AVE  R A T F 1 
7 0 . 

I Y PE 
UU  1 M 


AVI  RATI  1 
70  . 

TYPE 
U II  1 H 


TIME  ON  COMpuixLNT-HOURi 

791  .7 


AVI  RATE  2 
59  . 

I Mi  l A N I 
BMC  6 4 


A / X I RATIO 
599. 

IIM:  ON  t OM.-OUi  N I -HOUR  i 
9 50  . I 


A V F RATE  2 
V7  . 

1 M PL  AN  I 
AIM  22  U 


A / X 1 RATIO 
164  . 

1 IMF  ON  rOMl’Oixt  NT -HOURS 
1 8 7 . 4 


AVE  RATI:  1 
85  . 


avf:  RATI  ? 
186  . 


A / X 1 RATIO 


lil 


n 


♦ 


V 


—2  ' 

■ 

7 ' ~ " T 

R UN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

COMPONENT- HOURS 

■ 

4034 

. 28  7 76 

BC  13 

UH1M 

DHC  63 

75.3 

LEVEL 

RATE 

Ut  4 

1.0 

100.0 

2 00.0 

500.0 

1 000.0 

LOG  AREA 

150.0 
15  0.0 
20.0 

15.0 

1 .0 

LtVbL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/  X 1 

RATIO 

. 4 ? e 

05  0.54c  06 

5 7 u . 

42  . 

81  . 

28  4 

• 

R UN 

D AT  F 

AIRCRAFT 

TYPE 

I ’A  PL  AN  T 

TIME  ON 

C OMcUNlN I -HOUR  b 

4?  32 

21  / 7-s 

L 1 4 

UH  1 H 

13  H C 60 

92  3 .A 

LU/i.L 

RATE 

REA 

1 .? 

1 U J . 0 

500.  C 
i non.  o 

1 50  0.0 

LOG  AREA 

150.0 

150.0 

30.1. 

5.0 

1 .0 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/  X l 

RATIO 

- o 1 £ 

05  J.1JE  i 7 

1 080. 

40  . 

78  . 

407 

• 

R UN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

C0MP0.VLN7-H0URS 

4 3 1 

. 21  / /o 

OC  13 

U H 1 N 

B H C 59 

6 6 1)  . 0 

LEVEL 

RATt 

'«  \ E A 

1 . U 

1 000. C 
3000.0 

5 000.0 

5 000. 0 

LOG  AREA 

100.0 

1 00 . 0 

40.0 

10.0 

1 .0 

LEVEL  INT 

A VF.  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X l 

RATIO 

. 30l 

06  0.17E  05 

5600. 

38  . 

72  . 

* A * 

* 

142 


■v  ' 


RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

type 

IMPLANT 

TIME  ON  COMPONENT-HOURS 

4030 

. 16  7 76 

BC  8 

UHlH 

BHC  61 

2640.0 

LEVEL 

RATE 

1 .0 

150.0 

300.0 

150.0 

500.0 

100.0 

1 00 0. 0 

30.0 

3 000.0 

1 . 5 

3500.0 

1 .0 

«'<  E A 

LOG  AREA 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X I RATIO 

..  1 3E 

06  0.59E  07 

3035. 

38. 

81  . 

896  . 

R UN 

3 AT  F 

AIRCRAFT 

T Y PE 

IMPLANT 

TIME  ON  CONcONlN r-HOUKs 

;o  1 9 

. 15  6 76 

OC  12 

UH  1 H 

BHC  58 

1*1.1 

L E V 5 L 

RATE 

1 .0 

200.0 

2 \ j j 0 . 0 

200.0 

5000.0 

80.0 

10000.0 

6.0 

. <t  A 

LOG  AREA 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X I RATIJ 

. IOE 

07  0.65  E 09 

5 3 5 0. 

103. 

161  . 

* * * * 

RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON  COMPONENT- HOURS 

401  7 

. 1 0 5 76 

BC  3 

UH  1H 

BHC  57 

770.0 

LEVEL 

RATE 

1.0 

300.0 

200.0 

300.0 

N 

500.0 

200.0 

2000.0 

25.0 

4000.0 

1 .0 

•A  REA 

LOG  AREA 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X I RATIO 

j.  32E 

06  0.94E  05 

2205. 

82  . 

163. 

* * * * 

U3 


*/ U 


m 


1.0  300.0 

503.0  300.0 

1000.0  000.0 

2 000.0  100.0 

3003.0  40.0 

4000.0  8.0 

5003.0  1.2 

■uREA  L 0 o AREA  LEVEL  INT  AVt  RATE  1 AVE  RATF  2 A/XI  FATU 
.5.?t  06  1.32E  !9  421  0.  104  . 202.  ***» 


144 


’V  - 


;X3J 


RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

5001  . 

26  4 7 6 

11 C 14 

UH  1H 

LEVEL 

RATE 

a e a 

1 .0 

15.0 

50.0 

103.0 

1 s 0 . r 

LOS  AREA 

411. 0 

40.0 

10.0 
4.0 

1 . 5 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

.19  2 U4 

0 . 24  E U3 

120. 

12  . 

K uN 

[)  A i t 

AIRCRAFT 

TYPE 

a 0 : ■ 3 . 

3 5 7 o 

C ft 

U M 1 H 

LEVEL 

RA  TE 

->  < E A 

1 . 0 

1 0 . G 

2 j . 0 

50.0 

70.0 
ft  0 . C 

LOG  AREA 

1 UO  . 0 
100.0 
50.0 

6 . 0 

1 .5 

1 .0 

LEVEL  INT 

AVE  RATt 

./Si.  U4 

0.13  F.  (J*. 

7 2. 

32  . 

IMPLANT  TIMt  ON  C OMPO N t N T -HOU R S 

NONE  0 25  3 .6 


AVI  KATE  2 A / X I RATIO 

20.  4;-. 

IMPLANT  Tin  ON  COMPONENT- HOURS 

NON  I 0 ' 5 J . 9 


AVt  RATt  2 A / XI  KAIlJ 
4 S . 25  . 


145 


/V 


— - 


N UN 


0 Aft 


AIRCRAFT 


TY  PE 


IMPLANT 


TIME  ON  CO'VJNcNT-HOURS 


R ON 

) J ''0  . 


6 5 7 A 

!3C  13 

UHlM 

NONE  0 

577  .V 

LEVEL 

RATE 

1 .0 

100. 0 

10.0 

30.0 

70.0 

60.0 

40.0 

30.0 

60. C 

6 . 0 

80.0 

1 .0 

LOG  A R t A 

LEVEL  I N T 

A V E R A T c 

i a v c:  KAIL 

■> 

c 

A / X 1 

R A T i J 

0.1/,:  l,' A 

64. 

35  . 

SO  . 

2 8 

• 

o a r .. 

A i R C 8 A F T 

TYPE 

1 v f l A J T 

r 

1 r . E C N 

C 0 PO  t 

11  5 / 6 

1 C 13 

1/  H 1 H 

NONE  0 

5 

LEV.iL 

RATE 

1 . 0 

70.0 

7 C . C 

70.  C 

SO  .0 

7 0.0 

S 0 . 0 

1 .0 

LOG  AREA 

LEVEL  I N T 

A V E RATE 

1 AVE  R A T E 

7 

A/X  i 

Il  M 1 l u 

0 . 1 A E (JA 

6 1 . 

37  . 

4 5 . 

/ ■) 

H 4 

• 

date 

AIRCRAFT 

T Y PE 

1 3 H L A N r 

1 

1 M 1 ON 

E 0 •'  i ’ 0 N t. 

11  5 / 6 

OC  14 

U H 1 H 

NONE  0 

v 9 4 .5 

LEVEL 

RATE 

1 . 0 

1S0.0 

30.0 

150.0 

SO.O 

50.0 

100.0 

6.0 

. 

ISO.  0 

1 .U 

LOS  AREA 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

7 

A / X I 

RATIO 

0.17G  05 

105. 

57  . 

75  . 

57 

\r 


r 

-.-r-7“:r- 

x : . 

HUN  DATE 

A IRCR AF  T 

TYPE 

[ MPLAN T 

TIME  ON  COMPOiVtN  T-MOURS 

5008.  13  5 7 6 

HC  12 

U F1 1 M 

NONE  0 

384.9 

L F V t L 

RATE 

^ 1.0 

200.0 

3 0.0 

200.0 

5 0.0 

100.0 

1UJ.U 

2 0. 0 

[ <-’00.0 

5.0 

300 . r' 

1 . 5 

I 3 8 0.0 

1 .0 

n'ts  LOG  f .8  L.  A 

L 1 V E L INI 

A VC  R A T c 

1 A V E k A I F 

2 A / X 1 R 0 T i j 

• 13c.  05  J . 5 7 1 ( 1 5 

5 14. 

35  . 

69  . 

67. 

R UK 

l)  A T I 

A I R CRAFT 

TYPE 

IMPLANT  I 

’ I 'M  ON 

C. 

— i 

1 

7Tj 

s. 

■ ..  2 9 . 

1 H 5 7 o 

1 C 2 

Li  H 1 H 

NONE  0 

V7  5.0 

l.  L V 1.  L 

RAIL 

V A t A 

1 . 0 

15.0 

3 0 . 0 

50 .0 

100 . 0 

15  0.0 

t.  0 3 A R l A 

15  0. 0 
15  0.0 
60.0 

15.0 

2.0 

1 .0 

L E V t.  L INI 

A V F RATE 

1 AVE  RAIL  2 

A / X 1 

RAT  I J 

. - 9 (.  04 

o . 5 7 e r i 

1 Oo. 

3 5 . 

55  . 

$ 3 

■ 

R UN 

0 AT  E 

AIRCRAFT 

I Y PE 

1 M PLANT  I 

I Ml.  ON 

L 0 M P 0 N l N T - H 0 0 R S 

) 0 1 0 . 

21  5/o 

(C  8 

OH  1 H 

NONE  0 

8 6 4 . v 

LEVEL 

RATE 

„ 1.  A 

1 .0 

20.0 

5 0.0 

100.0 

12  0.0 

LOG  AREA 

100.0 

100.0 

40.0 

S .0 

1 .0 

LEVEL  INI 

AVE  RATE 

1 AVE  h A T I 2 

A / XI 

,\  4 1 1 0 

.511  04 

0 . 4 9 E 04 

105. 

4 3 . 

59. 

S 1 

> 


147 


"A.#  ■X.  T 


R UN 

o 1 1 


t A 

3t 


K UN 
J 1 2 


t A 
2b 


RUN 

m 


t A 

U l 


04 


0 4 


0 A T k A I R C R A F T 

25  5 76  OC  14 


L k V t L 

RATE 

1 .0 

150.0 

5.0 

130.0 

10.0 

100.0 

3 0.0 

H.O 

5 0.0 

1 .0 

L 0 3 AREA 

L i V E L l N T 

0.P.7E  03 

> 1 . 

DAT  k 

AIRCRAFT 

2o  3 

76 

0 C 6 

LEVEL 

RATE 

1 . 0 

7 . C. 
io.': 

40.0 

70.0 

E 0 3 AREA 

6(10.0 
200 . 0 
15  0.0 

10.0 
1 .0 

LEVEL  I i'l  T 

0.2?k 

4 1 . 

vat; 

AIRCRAFT 

2 6 

76 

.)  C 1 3 

LEVEL 

RATE 

1.0 

15.0 

5 1.0 

1 JJ.C- 
L 0 J ARE 

A 

1 JO  . 0 
100. 0 
6.0 

1 . J 

LEVEL  IN  T 

0.15. 

v.  4 

->  1 . 

n”. • ""  ■ " 

T Y HE  IMHLAN1  TIME  ON  C 0 KHO  N k N T - MOU  K S 

UM 1 H NONE  0 ^0.3 


AVb  RATE  1 A V c HATE  2 A/Xl  RATiO 
47.  55.  15. 


TYF’E  I M H LAN  I TIRE  ON  C n J HO  N t N T - MOU  R S 

UH1H  NON  l 0 ?4'4.j 


AVE  RATE  1 AVE  RATE  2 A / \ l R A I l u 


61 


6 o . 


2 I . 


TYRE  I H I'l  AN  I I 1 iv  t ON  U!  ■*  i ’ 0 i • i N I -HOURS 

UH1H  NON  I 0 ’15.,’ 


AVE  RAIL  1 
34  . 


AVE  h A T t 2 A / X 1 RATIO 
30  . 3 A . 


1 48 


RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

1MPLAN T 

TIME  ON  COMPONENT -HOURS 

SO  16  . 

9 6 26 

nC  13 

U H 1 1F 

NONE  0 

423 . 2 

LEVEL 

KA  I E 

•{•:  a 

1 .0 

10.0 

30. C 

100.  G 

LOG  AREA 

1 50.0 
15U.0 

5 0.0 

1 . U 

L r V E L I M T 

A V E KATE 

1 AVE  KATE 

2 A / X I RATIO 

1 E 04 

0.35'.  1 

5 9. 

51  . 

59. 

34  . 

RUN 

0 A f , 

A 1 il  C t?  A F T 

TYPE 

I M PL AMT 

TI  iE  OK  C t’u  it  t N T - H OU  P.  i> 

■ ,)1  2. 

10  5 26 

C S 

U H 1 H 

NONE  0 

11  ' 5 . J 

L E V c L 

KA  TE 

E A 

1 .C 

10.0 

30.0 

SO . C 

LOG  AREA 

150.0 

150.0 

25.0 

1 . J 

LEVEL  I f J T 

A V E KATE 

1 AVE  i\ATE 

2 A / X I RATIO 

7 L 0 

0.21 f 04 

3 3. 

46  . 

55  . 

25  . 

R i)N 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIMt  ON  COiVP'jNE  N 1 -HOURS 

-018. 

14  S 2 6 

• >C  14 

U H 1 U 

NONE  0 

95  0 .6 

LEVEL 

RAIL 

t A 

1 .0 

20.0 

50.0 

200 . 0 

350.0 

L G G AREA 

90.0 

90.0 

40.0 

4.0 

1.0 

LEVEL  I NT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATF 

2 A / X 1 RATIO 

.<Ji  M 0.97e  i!4  212.  20  . 36  . f 1 . 


149 


n 


— 

■ vr. s' 

rZT~  ^W~TT"Z  1 TT! 

: . 

a* 

R UN 

DAI  t 

AIRCRAFT 

T Y PC 

I M PL  AN T 

TIME  ON  CvlMPONtN  T-MOURS 

L 

i 

5 020. 

1 t>  6 7 6 

tiC  8 

OH  1H 

NONE  0 

t 

9U9 .9 

LEVEL 

RATE 

***■  . — — 

- . - 

A K £ A 

I . 0 

50.0 

100. P 

200. P 

LOG  AREA 

100.0 

100.0 

15.0 

1 .0 

LEVEL  I NT 

AVE  RATt 

1 AVE  KATE 

2 A/ XI  RATIO 

J.  U 04  0.  1 1 E US 

108. 

42. 

57  . 

85 

• 

RUN  D ►»  T t 

aIRCSmFT 

TYPE 

IV.  PL  AN  T 

TIME  ON 

CO MPONlNT- HOURS 

J£1.  1 7 7 1. 

.i  C 14 

UM  1 H 

NONE  0 

121.3 

LEVl  l 

KATE 

1 . 0 

20.  ( 
so.? 

100  .( 

300.0 

-,cA  L 0 3 AREA 

oO.P 

30.0 
SO  . 0 

15.0 

1 . U 

L I V 2 L I N T 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/X  I 

K A 1 10 

. ot  P4  O.POE  04 

12  0. 

22  . 

5 7 . 

j j 

5.'  -> 

• 

RUN  DAT;. 

AIRCRAFT 

TYPE 

1 M PLAN T 

T I M ( 0 N 

C . MPONtN 1 -HOURS 

s02  7 . 3 7 7 6 

6C  14 

li  H 1 H 

NONE  P 

1 2 3 . U 

LE  VE  L 

RATE 

1 . 0 

50. C 

100.0 

2 5 3 . 0 

. i E A LOG  area 

50 . 0 
50.0 

3 5.0 

1 . Li 

LEVEL  I N T 

AVE  RATE 

\ 

1 AVE  RATE 

2 A/X  1 

RATIO 

• I 

../2k  04  0.48 2 C.4  213.  29.  34.  145. 


iso 


RUN 

0 ATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

hj  1 1 -i. 

TIME  ON 

\ « vn  j 

COMPONENT- HOURS 

5029. 

U 7 7 (y 

UC  15 

UHlH 

NONE  0 

441  .U 

LEVEL 

KATE 

E A 

1 .0 

20.0 

50.0 

1UD.0 

15  0.0 

L J G AREA 

80.0 
80. U 
8.0 

2 .0 

1.0 

L E V t L III 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X I 

RATIO 

. 1 E 04 

0 . 1 7 w U 

108  . 

21  . 

50  . 

59 

KuN 

0 A1  c 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

T l v t ON 

COMPONENT-HOURS 

0 50. 

15  7 7 6 

.>C  14 

U H 1 H 

NONE  0 

14  2.5 

LEVEL 

RATF. 

t A 

1 . 0 

5 0.0 

1 j J . 0 

500 . 0 

400.0 

LOG  AREA 

90.0 

70.0 

50. 0 

4.0 

1 . 0 

1.  L V E L I N T 

AVE  RATE 

1 AVE  FATE 

2 A / X 1 

PATIO 

4 t 04 

0.1 6C  ,1r> 

52  5 . 

25  . 

4 I . 

10  5 

R UN 

DATE  AIRCRAFT 

T Y PE 

I MpL  AN  T 

T IKE  ON  LOMPONtN T -HOURS 

0 51. 

15  77*  oC  6 

UH  1H 

NONE  0 

92  7 . 5 

LEVEL 

RATE 

1 .0 

90.0 

50.0 

90.0 

50.0 

60.0 

ino.  0 

7.0 

150.0 

1 .C 

LOG  AREA 

LEVEL  I N T 

AVE  RATE  1 

A V fc  RATE  2 

A / X I R A T IU 

0.5«E  04 

105. 

59  . 

54  . 

66  . 

RUN 


DATE 


AIRCRAFT 


TYPE 


5 0 32  . 21  7 7 o UC 

LEVEL 

1 .0 

13.0 

30.0 

50.0 

80.0 

■.PEA  LOG  AREA  LEVEL 
..'it  C4  3.  HE  04  5 


IMPLANT 
13  UH1H  NONE  0 

RATE 

90.0 

90.0 

35.0 

10.0 

1.0 

INT  AVE  RATE  1 AVE  RATE 
. 3 3.  46 . 


TIME  ON  COMPONENT- HOURS 

S* 

745.7 


2 A / X I K A 1 10 

7 9 . 


RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

I M PL  A N T 

T If 

: t.  ON 

C 0 '■  p u im  L N I - H 0 il  R S 

• 0 3 3 . 

21  7 7 6 

PC  14 

UtllH 

NONE  0 

«72 . i 

LEVEL 

ra  r E 

•••  E A 

1 .0 

50. 0 

103.0 

203.0 

LOG  AREA 

60.0 
60 . 0 
20.0 

1 .0 

LEVEL  INI 

AVE  RATE 

1 AVE  RA  1 E 

2 

A / X I 

1.  A 1 l U 

9 t C 4 

3 . 4 7 E (4 

12  3. 

29  . 

39. 

9Q 

• 

RUN 

0 ATI- 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLAN  T 

T If 

E 0 N 

CONPuNlN 1 -HOURS 

5 3 3 5 . 

28  7 76 

l-  C 13 

UH  1H 

NONE  0 

751  .3 

LEVEL 

K A 1 E 

‘E  A 

1 .0 

20.0 

53.0 

SO.C 

LOG  AREA 

100.0 

1 UO  . 1) 
15.0 

1 .0 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

\ 

T AVE  KATE 

2 

rt/X  I 

t\  A 1 I 0 

53t  0 4 

3.22E  04 

54  . 

4 8 . 

57  . 

3 8 

m 

i 


— — — T-  . _ „ _ ■ • 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

30  7 76 

Ei  C 8 

UH  1H 

NONE  0 

LEVEL 

RATE 

~ — — - 

1 .0 

60 . 0 

20.0 

80.0 

5 0.0 

40.0 

100. c 

10.0 

150. C 

1 .0 

LOG  AREA 

LEVEL  I N T 

AVE  KATE 

1 AVE  FATE 

U.44E  LA 

115. 

32  . 

47. 

DATE 

mIRCR  AFT 

TYPE 

IMPLANT 

A 8 7 o 

PC  13 

UHlH 

NONE  0 

LEVEL 

RATE 

1 .0 

100.0 

50. 0 

1 00 . 0 

no.  f 

35.0 

2 C 0 . 0 

4 .0 

300.  C 

1 .0 

LOS  ARtA 

LEVEL  1NT 

AVE  RATE 

1 A V F RATE 

0.2CE  15 

209  . 

34  . 

54  . 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

I M PL  AN T 

6 S 76 

BC  8 

UH  1 H 

NONE  0 

LEVEL 

RATF 

1 .C 

100.0 

30.0 

100.0 

50.0 

70. 0 

100.0 

15.0 

. 

150.0 

1 .0 

LOS  AREA 

LEVEL  I NT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

n.P6E  04 

112. 

47  . 

64  . 

TIME  ON  COMPONENT -HOURS 
938.5 


6C  . 

TIME  CM  COMPONENT-HOURS 
75  9 . 6 


TIME  CM  COMPONENT-HOURS 
96  . 5 


HUN  DATE 

A IRCk AF  T 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON  CCMPONtN  T-HOU R S 

5040.  9 8 76 

BC  14 

UH1H 

NONE  0 

153. U 

LEVEL 

RATE 

1.0 

10.0 

50.0 

100.0 

200.  " 

hKc  fl  LOG  AREA 

60.0 

60.0 

25.0 

7.0 

1.0 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X I RATIO 

r* . 3 <►  k 34  0 . 22  E r 4 

116. 

1 7 . 

28  . 

57. 

RUN  DATE 

AIRCRAFT 

I Y PE 

IMPLAN  T 

time  ON  COMpONlNT -HOU  <0 

5 0 A 1 . 1 0 8 7 6 

BC  13 

U H 1 H 

NONE  0 

26  4 .4 

LEVEL 

RATE 

1 .0 

3 0.0 

5 0.0 

100.0 

125 .0 

AREA  LOG  AREA 

70.0 
70.  C 
35  .C 

1 . 7 

1 .0 

LEVFL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X I RATIO 

J.huE  04  0.23E  04 

101. 

32  . 

40. 

57. 

RUN  DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON  COMPONENT- MOORS 

5042.  11  8 76 

ec  b 

UH  1H 

NONE  0 

951.0 

LEVEL 

RATE 

1 .0 

20.0 

50. C 

103. C 

15  0.0 

AREA  log  AREA 

100.0 

100.0 

50.0 

5.0 

1.0 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/X  I RA  T 10 

0.5SE  04  0.57E  04 

104. 

37  . 

53. 

56  . 

. . ..........  • 


V 


RUN 
50  4 3 . 

♦ 


A K l A 

t'.A.n  04 

R UN 
*'  '44  • 


Ah  I A 

. . . 01  Ob 

i?  LiN 
50  4b . 


AM  A 

u.'w’l  0 4 


■ "W'Wfll 

DATE 

A IRCR  AH 

TYPE 

IMPL  AN  T 

13  8/6 

IlC  14 

UM1M 

NONE  0 

LEVEL 

RATE 

1 .0 

30.0 

30.0 

30.0 

5 0.0 

?5.0 

UIJ  . 0 

15.0 

/no . o 

5 . 0 

400.0 

1.0 

I0o  AREA 

LLVLL  INI 

AVE  RATE 

1 AVE  KATE 

0.18E  04 

.’4  0. 

10  . 

18  . 

DAT! 

AIRCRAFT 

T Y f’F 

I MPL 

AN  T 

2 4 8/6 

OC  8 

UM  1 H 

NONE 

0 

L . V L l 

R A 1 t: 

1 .0 

1 50  .C 

5 0.0 

150.0 

1OJ.0 

50.0 

400 . 0 

2 .0 

500.  r- 

1 .0 

t. .)  G ARIA 

1 1 VI 1 1 N T 

AVI  RATI 

1 AVI  R A 1 l 

O./St  05 

4 0 6 . 

4 0 . 

65  . 

DATE 

AIRCRAFT 

T Y PI 

I M 01  AN  1 

1 9 /6 

AC  13 

UM  IM 

NONE  0 

l EVI  L 

RATI 

1 .0 

0 . (i 

5 0.0 

100.0 

LOG  A R t 

60 . 0 
60.0 
3C . o 

1 .0 

LEVEL  IM 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

0. 1 5 F 04 

79. 

3?  . 

39  . 

T I M I ON  C OMF'ONEN  T-HOURS 
*91.2 


A / X 1 RATIO 


1 5 4 . 


1 1 M 0>  l 0 ►' i'll  N I N I - HOu  K 
o s r, . 3 


A / X l K A I l*j 
HV 


T l Ml  ON  C OK  PON l N 1 - HOURS 


( 1 4 . 0 


?.  A / X 1 R A 1 lo 


5 4 . 


1 4 5 


K UN 
8 0 A ft  , 


P AT  E 


A I K C K A > T 


AKr/l 

u 


a UN 

8 0 A 7 


■.  K t A 


K UN 
S J t,  ‘J  , 


v a 1.  A 


C>  9 

/6 

nc  8 

LEVEL 

KATE 

1 .0 

80 . 0 

5 3 . n 

80.0 

50.  0 

so.o 

103.0 

10.0 

hJ.il 

1 .0 

i o r,  a k t a 

LEVEL  INI 

:i  .sor 

OA 

111. 

DATI 

A 1 KCK AI  1 

1 > <> 

7 6 

0 C 1 <. 

1. 1 V E L 

KAIL 

i . r 

i on . r 

30.  0 

Il'O.O 

SO  p 

60.0 

UlO.il 

.’0.0 

0 00. 0 

10.0 

A 00.0 

/>  .0 

s 0 0 . 0 

1 .0 

1 0 S A K 1 

A 

1 1 V l l 1 NT 

0 .«:<*£ 

OS 

A<?  5 . 

PAH 

A I K C K A 1 1 

1 6 

/< 

HC  3 

L 1 V E L 

K A T fc 

1 .0 

1 00 . 0 

3 0 . 0 

100.0 

S 0 . n 

SO  . 0 

103.0 

* .0 

1 S 3 . 0 

1.0 

l O.i  A K t 

A 

It  V 11.  1 NT 

type 

U M 1 H 


I M PL  AN  1 
NONE  0 


Avr  KAU  1 
3S  . 


I rri 
mi  in 


I M f’l  A N I 

none  0 


AVI  KATE  1 
18  . 


AVI  KAU 
A ? . 


r y pi 
oh  i ii 


I M PL  AN  r 
NON!  0 


UNI  ON  CONl’ONt  N1 -MOllHb 
V<>2  . U 


AVI  KAU 
SO  . 


A / X 1 K A I 1 0 

6 7 . 


I ’.M  ON  (CAl'lNiM  - nouns 
1 PGS  .11 


A / \ I K A I i 0 
V S . 


lift  ON  t i NPVM  N 1 - IICUS’S 
y 6 fi . ip 


A V E KAU  1 


AVI  KAU 


A / \ l KAU  J 


RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

5050. 

1 7 9 76 

UC  13 

LF  VEL 

RATE 

REA 

1 .C 

20.0 

33  .C 

50.0 

103 . 0 

LOG  AREA 

90.0 

90.0 
5 0.0 

70.0 

1 . 0 

LEVEL  I M T 

5 5 t 04 

0 . 4 E 0 4 

52. 

R u N 

0 A I c 

AIRCRAFT 

5 151. 

2 0 9 

7 6 

a c 14 

L E V L L 

RATE 

1 . u 

50.0 

50  .C 

50.0 

luJ  . C 

15.0 

2 C 0 . r: 

5 .C 

<00.  p 

2.5 

40  3 . f 

1 .0 

RE  A 

LOG  ARt 

A 

LEVEL  INT 

')  6 t 04 

0 . 5 2 £ 

i.  4 

340. 

RUN  DATE 

AIRCRAFT 

j j 5 2 • 2 1 9 76 

if  C 

8 

LEVEL 

RATE 

1 .0 

6 U . 0 

15.0 

60.0 

3 3.0 

5C  .0 

so  .r 

30.0 

133.  C 

10.1' 

233.0 

2.0 

25  3.0 

1 . U 

i c A LOG  Art  E A 

LEVEL 

IN  1 

TYPE  IMPLANT  TIME  ON  C 0 Mpu N L N T - H OU R S 

UHlH  NONE  0 889.5 


AVE  RATE  1 AVE  PATE  2 A / X I RATIO 
36.  49.  4 0 . 

TYPE  IMPLANT  TIME  ON  C 0 'V  0 N t 'J  T - H OU  R S 

UM1H  NON  l 0 1015.U 


AVE  RATt  1 AVE  RATE  2 A / X 1 RATIO 
14.  26.  11 2. 

TYPE  IMPLANT  TIME  ON  C 0 MPO N t N T - HOU R S 

OH  1H  NONE  0 971  .0 


AVE  k A T t 1 AVE  KATE  2 A / X I K A I 1 0 


30. 


.'.It  04  3 . 3 5 £ 


2]  2. 


16 


69 


' ‘ — :'T"^ ^ t . . i^a 

RUN  DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

1 ft 

TIME  ON  C0MP0NLN1 -HOURS 

5054.  2 3 9 76 

DC  13 

UH  1H 

NONE  0 

744  .3 

LEVEL 

RATE 

1.0 

50.0 

10.0 

50.0 

20.0 

40.0 

5 0 . C 

15.0 

103.0 

3 .0 

12  5.0 

1 .U 

-i  t A LOS  AREA 

LEVEL  1NT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X 1 RATIO 

..  22  t 04  0.1  JE  i'4 

108. 

17. 

27. 

4 4 . 

R Li  N 0 A T E 

AIRCRAFT 

TYPE 

1 M PL  AN T 

TIME  ON  CJ'IPJNlNT-HO'JRS 

5..  55  . 2 7 ) 7 6 

DC  14 

UH  111 

NONE  0 

195  .0 

L t V l t. 

X A T E 

1 . 

150.0 

1J  f\  f 

150.0 

5 3 . n 

120.0 

1 03 . 0 

oO  . U 

203 . p 

5.0 

2 5 0 . C 

1 . 0 

. U A LOG  AREA 

LEVEL  I N T 

AVE  RATE 

1 AVE  KATE 

2 A /X [ RATIO 

..HE  1)5  0.47c  05 

20  7. 

59  . 

88  . 

99. 

RUN  DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

1 ^ PLAN T 

T I >’ E ON  CONPUrttN  I -HOURS 

5 3 58.  13  13  7t 

PC  8 

UH  1 H 

NON  L 0 

LEVEL 

KATE 

1 .0 

100.0 

10.0 

100. U 

23. r 

70.0 

5 3.  U 

AU.U 

133.  ? 

15.0 

1 

230.  n 

1 .0 

•.REA  LOG  A R t m 

LLVcL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  KATE 

2 A / X 1 RAT  10 

1 . 5 5 E 04  0.72c  U4 

128. 

27. 

47. 

b5. 

1 

158 

RUN  DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

5059.  4 13  76 

dC 

13 

UMlH 

LEVEL 

RATE 

1 . 0 

80.0 

30.0 

80.0 

53.0 

63.0 

103.0 

18.3 

153.0 

3.0 

203. 0 

1 .0 

,:ea  log  area 

LEV 

EL  INT 

AVE  KATE 

. > 1 E 04  3.69E  <>A 

15  8. 

• 

© 

fO 

v 0 N DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

s ) 6 0 . 5 10  7 6 

UC  14 

Oil  1H 

LEVEL 

RAFF 

1 .[• 

150.0 

5 3.0 

150.  ti 

10  3.0 

100.3 

200.0 

AO.  0 

500.  C 

4.0 

600.0 

1 .0 

> •>  E A LOG  iRcrt 

L E V L L INF 

AVE  KATE 

. 2 7 E 05  3.21  E rS 

52  5. 

45  . 

RUN  DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

;?D2.  2 8 4 7 r 

3C  12 

UH  1H 

L E V t L 

RATE 

1 .0 

130.0 

30.  U 

150.0 

50. 0 

1 00 . 0 

100.0 

40.0 

233.C 

10.0 

300.0 

3.5 

433.0 

1 .5 

503.0 

1 -U 

AREA  LOG  AREA 

LEVEL  INT 

AVE  HATE 

.1JE  05  3.63E  05 

42  5. 

27  . 

- u ' '*»  " X 

IMPLANT  TIME  ON  C OM PO N t N T - HOU R S 

NONE  0 490.3 


1 AVE  KATE  2 A / X I KAMO 
46  . 7 6 . 

IMPLANT  TIM  ON  C C EVO  U c N 1 - H OU  R S 

NONE  0 1 ' 25 . 0 


I AVE  KATE  2 A/ XI  RA T i J 
82.  18.5. 

IMPLANT  TIME  ON  C 0 MHONlN T - MOu K 8 

NONE  0 o 5 3 . c 


1 AVE  KATE  2 A/X  I KAMO 
60.  92. 


I SR 


K UN 

DATE 

AIRCRAFT 

type 

I MPL AN  T 

TIME  ON  COMPONENT-HOURS 

5007  . 

1 5 5 76 

GC  12 

UN1H 

NONE  0 

674.0 

LEVEL 

RATE 



— 

i RE  A 

1.0 

50.0 

100.0 

200.0 

300.*' 

503.0 

LOG  AREA 

200.0 

200.0 

50.0 

3.0 

4.0 

1 .0 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE  2 

A / X 1 RATIO 

20  E U5 

i 0.1 2E  1)6 

5 75  . 

40. 

77. 

100  . 

RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

1 M PL  AN T 

T l F E ON  C 0 Fi  POAiLNT-HOUKS 

5 j 1 j . 

2 o 7o 

1C  12 

UH  1H 

NONE  0 

7 0 3 . o 

LE  Vt  L 

RA  T E 

RE  A 

1 . 0 

5 C . 0 

loo.  r 

5C1 .0 

900.0 

LOG  AREA 

400.0 
400. 0 
2'OC.O 

5 .0 

1 .0 

LEVEL  INI 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE  2 

A / X l RATIO 

76  L C 5 

0.19E  "7 

30  P . 

8S  . 

1 35  . 

192  . 

RUN 

DATE 

A IRCR AFT 

TYPE 

1 M PL  AN  T 

TIME  ON  COMPONlNT- M OURS 

5015  . 

7 6 76 

GC  12 

UN  1H 

NONE  0 

7P‘>  .6 

LEVEL 

RATE 

REA 

1 . U 

sn.o 

10  0. 0 

200.0 

50  0.0 
a 0 0 . 0 

LOG  AREA 

500.0 

3GC.0 

30.0 

30.0 

4.0 

1 .0 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE  2 

A/X  I RA  I I J 

51  E 05  3.59E  S 


31  1 . 


79  . 


HI  . 


11  S 


RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

3 019 

. 15  6 76 

OC  12 

UH  1H 

LEVEL 

RATE 

7 E A 

1 .0 

53.0 

103.0 

533.0 
1003.0 

1 200.0 

L 3 3 AREA 

203.0 

230.0 

50.0 

10.0 

1 .5 

1 . 0 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

SI  b 

05  0 .A3E  L'6 

1 02  9. 

25  . 

RON 

DAT  E 

AIRCRAFT 

TYPE 

■>  s ? 8 

. 15  776 

1C  12 

UH  1 H 

L E V t.  L 

RATE 

<E  A 

1 . 0 

1 n T . n 

503.0 

70  3.0 

L 0 1 AREA 

150.0 

153.0 

5 . C 

1.0 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

A 5 c 

05  3.23Z  t*) 

50  5 . 

65  . 

RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

SO  3 3 

5 3 7c 

3 C 12 

UH1H 

LE  VE  L 

RATE 

1.0 

103.il 

20  3.0 

533.  C 

1 033.0 

1 50  3. 0 

150.0 
150.0 
' 70 .0 

15.0 

3.0 

1 .0 

• 

Re'A  LOG  AREA  LEVEL  I N r AVE  KATE 


IMPLANT  TIME  ON  C 0 MPU  N L N 1 - MOO  H b 

NONE  0 7 1A.6 


1 AVE  RATE  2 A/XI  PATIO 

67.  lib. 

IMPLANT  T I iv.  F ON  C , p j ,,  t \ T - HOU  T S 

NONE  0 f27  .t I 


1 AVE  RATE  2 A/XI  RATIO 
73.  305. 

IMPLANT  TIRE  ON  C uKP JN LN T -HOU R S 

NONE  0 ib  A 5 . U 


1 AVE  RATE  l A/XI  RATIO 


<«  A E Ob  3.73E  06 


10*3 


29 


69 


2 9 A 


RUN  DATE 

AIRCRAFT 

TYRE 

i ‘S  ■S.T. 

IMPLANT 

TINE  ON  COMPONLN r-HOURS 

5048.  15  9 7 6 

ac  12 

UH  1H 

NONE  0 

765.0 

LEVEL 

RATE 

1.0 

200.0 

50.0 

20U.0 

103.0 

100.0 

500.0 

6.0 

1 003.0 

1 .0 

WEA  L 03  AREA 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X I RATIO 

. '« 0 E C5  3 . 4 v E uo 

521  . 

40. 

76  . 

201  . 

RUN  DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

I M PL  AN T 

T I r-  E ON  COMPONlNT-HCIJRS 

?C32.  22  9 76 

JC  12 

UH1H 

NONE  0 

771  .u 

LEVEL 

RATE 

1 .0 

150.1) 

100.0 

150.0 

700.0 

80.0 

5 0 0.0 

15.0 

1 0-33.9 

3.0 

1530.0 

1 .0 

i t A LOO  AREA 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X 1 RATIO 

. 4 a c 05  0 . 74  E 96 

1083. 

30  . 

70. 

307  . 

R J N 0 A T E 

AIRCRAFT 

TYPE 

I M PL AN  T 

TIME  ON  COUPON lNT-HOURS 

5056  . 30  9 7 j 

3 C 12 

UH1M 

NONE  0 

7 7 6 . U 

LEVEL 

RATE 

1 .0 

.100.0 

53.0 

100.0 

103.0 

60.0 

• 

503.0 

20.0 

1 UOO. 0 

2.5 

1 400.0 

1.0 

'REA  LOG  AREA 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RAT.E 

2 A / X I RATU 

. 31  E 05  0. 21  E no 

1 04  2. 

22  . 

49  . 

312. 

1 


162 


l 


JU-LSHLUWLk 


- 


R UN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

5U57 

8 10  76 

l3  C 12 

UH  iH 

LEVEL 

RATE 

1 .0 

300.0 

100. C 

300.0 

200. C 

100.0 

500.0 

30.0 

800.0 

2.0 

1000.C 

1.0 

\ \ E A 

LOi  AREA 

LtVEL  INT 

AVE  RATE 

. 7 4 t 

05  0.326  07 

31  0. 

74  . 

IMPLAN  T 
NONE  0 


TIME  ON  COMPONENT-HOURS 
780  .U 


AVE  RATE  2 
143  . 


A/X  I RATIO 
247. 


DATE 

AIRCRAFT 

5 5 7o 

EiC  8 

LEVEL 

RATE 

1 .U 

200.0 

50.  C 

200.0 

100.0 

200.0 

20s.  c 

150. C 

500.  C 

60.0 

400.0 

25.0 

700.1 

6.0 

900.1 

1 . 0 

L3'o  AREA 

LEVEL  I N T 

J . 1 A E C 7 

7 7 S. 

DATE 

AIRCRAFT 

1 1 5 7 ( 

6 C 1 A 

LEVEL 

RATE 

1.0 

5U0.U 

70.0 

300.0 

200 . 0 

1 5 J . 0 

500.  L 

15.0 

700.0 

3.0 

600.0 

1 .0 

LOG  AREA 

LEVEL  1NT 

75  5. 


TYPE  IMPLANT 
UHlH  NONE  0 


AVE  RATE  1 AVE  RATE 

66.  1 2 C . 

TYPt  IMPLANT 
U h 1 H NONE  0 


AVE  RATE  1 AVE  RATE 


TIME  ON  COMPONENT-HOURS 
TOO.  A 


l A/X 1 RATIO 

av7 . 

TIME  ON  COMPONlNT- HOURS 
1 5 > . 1 


7.  A/  X 1 RATIO 

ass . 


U.<7E  (j  7 


95 


1 6 A . 


RUN  DATE 

aircraft 

TYPE 

IMPLAN  T 

TIME  ON 

COMPONENT-HOURS 

6009.  13  5/6 

DC  12 

UHlH 

NONE  0 

379.6 

LEVEL 

RATE 

1 .0 

150.0 

303.0 

500.0 
< L'3 . C 

REA  LOO  AREA 

AO  .0 
AO.U 
10.0 
2.0 

1 .0 

LIVfL  I N T 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/X  I 

RATIO 

1 1 L 05  0.10E  05 

525  . 

18  . 

28. 

276 

• 

RON  D AIL 

A I R C h A F T 

TYPE 

I MPLANT 

TIME  ON 

CO'VJNlNT-  hours 

* 0 10.  17  5/6 

L>  C 13 

UHlH 

NONE  0 

_>(j6  . 5 

Lt  VEL 

RATF 

1 .0 

103.0 

t U 3 . 0 

3CP.C 

<.00.0 

503  . C 

< c A L 0 3 AREA 

1 5 0 . 0 
15  3.0 
30.0 

P . 0 

2 . C 

1 .0 

LEVEL  I NT 

AVE  KATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X i 

R A I i J 

.6b  05  0.15b  06 

A 1 6 . 

52  . 

8 A . 

1 76 

• 

RUN  DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IM PL  AN  T 

T I M F.  0 r. 

CPKPONEN T- HOURS 

t J 1 1 . 15  5 7 to 

EC  12 

UHlH 

NONE  0 

1 9 A . / 

LEVEL 

RATE 

1 .0 

90.  C 

cPO.O 

333.0 

AGO.  L 

55  0.0 

*\cA  L D j AREA 

200.0 

•200.0 

5G.0 

20.0 

6.0 

1 .0 

L t V E L I .V  T 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X I 

RATIO 

5 6 C 05  0.A3E  f6 

A ^ 5 . 

67  . 

1 1 A . 

IRA 

. 

IbS 


■Mi 


RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

COMPONENT-HOURS 

6013 

. 21  5 76 

UC  8 

UH1H 

NONE  0 

259  . U 

LEVEL 

RATE 

«i.bA 

1.0 

200.0 

500.0 

i roo.o 
2000.0 
2600.0 

LOG  AREA 

£0.0 

£0.0 

40. 0 

15.0 
2.0 

1 .0 

LEVEL  IN'T 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X 1 

RATIO 

. 56 L 

U5  0.53E  06 

2076. 

22  . 

48  . 

71  1 

- 

R UN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLAN T 

TIME  ON 

C OM PON tNT- HOURS 

( j 1 a 

. 25  5 76 

EiC  14 

UH  1H 

NONE  0 

19.5 

LEVEL 

RATE 

-L  E A 

1 .0 

100  . (• 

7,00.  C 

500.0 

700.1, 

LO  3 AREA 

250. 0 

2 50.0 
80  • G 

1 2 .0 

1 . 0 

LEVEL  1M 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/X  I 

RATIO 

. ; 3 t 

C 5 0.17E  C7 

532  . 

97  . 

1 54  . 

273 

• 

RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

COM PUN  ENT -HOURS 

y 0 1 5 

. 26  5 76 

bC  8 

UH  1 H 

NONE  0 

14.8 

LEVEL 

RATE 

A n c A 

1 .0 

100. C 

300.0 

500. G 

1 00  0.0 

L03  AREA 

250.0 

'250.0 

80.0 

20.0 

1 .0 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/X  I 

RATIO 

. ( 3L 

05  0.23E  07 

563. 

73  . 

133. 

292 

166 


4 


( 


.... 

- 

- uL.  ~ ? 

-JT  il'r 

NUN 

DATE 

AINCNAF  r 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

COMPONENT- 

6019 

8 6 76 

UC  14 

UMl  H 

NONE 

0 

23.  V 

LEVEL 

RATE 

A R t A 

1.0 

mo.o 

200. C 

AGO . 0 

500. C 

LOU  AREA 

100.0 

100.0 

40.0 

5.0 

1.0 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  PATE 

2 A/  X 1 

RATIO 

."It 

C5  D.S3E  05 

42?  . 

43  . 

96  . 

21  7 

• 

R UN 

D AT  F 

AIRCRAFT 

T Y PE 

1 M PL  AN  I 

r 1 ME  ON 

COMPONlNI- 

o')  Cl 

. 2 2 4 7 6 

U C 1 4 

UH  1H 

NONE 

0 

56  4 .o 

LEVEL 

RATE 

AREA 

1 .0 

A3 . 0 

7 0 . 0 

10  0.0 

150.0 

200  . U 

L 0 j AREA 

90.0 

50.0 

4 5 . C 

20.0 
2.5 

1 . U 

LtVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/X  I 

RATIO 

.eqt 

14  C.F.4E  04 

154. 

34  . 

50. 

7 6 

• 

RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

C 9MP0  ix  Uj  T - 

6002 

. 21  4 76 

BC  13 

UH  1H 

NON  E 

0 

147.9 

AREA 

l. ise  05 


LEVEL 

RATE 

1 . 1) 

150.0 

5 0.0 

125.0 

103.0 

60.0 

200.0 

1 0 . 1) 

303.1) 

1 .5 

400.0 

1 .0 

LOG  AREA 

LEVEL  INT 

0.55E  05 

30  5 . 

AVE  KATE  1 
3 8 . 


AVE  KATE  2 A / X I RATIO 


66  . 


10  3 


167 


RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

6003. 

26  4 76 

BC  14 

UH  1H 

LEVEL 

RATE 



>- 1\  E A 

1.0 

50.0 

100.0 

15  3.0 

200  .r 

300.0 

AOO.O 

LI 3 A R L A 

153.0 

150.0 
60.0 
30.0 

1 5 .0 

2.5 

1 .0 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

.171  1-5 

0.81.1  05 

312. 

42  . 

P u in 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

o U 0 4 . 

2 s 4 7 o 

BC  12 

UH1H 

LEVEL 

RATE 

A E A 

1 .0 

1 n 0 . c 

2jC.L 

500.  r- 

*m.c 

900  . C 

LOG  AREA 

2 00.0 

230.0 

150.0 
25 .0 

4.0 

1 .0 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

.Oil  05 

3.16E  07 

54  2. 

75  . 

k UM 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

6004. 

6 5 76 

BC  13 

UH1H 

LEVEL 

RATE 

AREA 

1 . 0 

50.  C 

100.0 

200.0 

400.0 

700. C 

4-J0.0 

LOS  AREA 

300.0 

303.0 

250.0 

225.0 
30.0 

2.5 

1 .0 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

IMPLANT  TIME  ON  C 0 MPO N EN T - HOU R S 

NONE  0 371.1 


AVE  PATE  2 A / X I RATIO 
76.  113. 

IMPLANT  TIME  ON  CoMPoNcNT-HOUSS 

NONE  U o.o 


AVE  RATE  2 A / X I RATIO 
126.  340. 

IMPLANT  T I V E ON  COMPONENT-HOURS 

NONE  0 332.5 


AVE  RATE  2 A/XI  RATIO 


G.«2E  05  0.30E  07  716. 


92.  156.  276. 


u 1 


168 


RUN 

OATE 

AIRCRAFT  TYPE 

IMPLANT 

6007 

. 11  5 76 

BC  13 

UH1H 

NONE  0 

LEVEL 

RATE 

1.0 

300.0 

50.0 

300.0 

100.0 

200.0 

200.0 

100.0 

300.0 

40.0 

400. C 

2.0 

500.0 

1 . 0 

AREA 

LOG  AREA 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

'.51  t 

05  0.1 OE  07 

402  . 

102  . 

170. 

RON 

OATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

6012 

. IB  576 

BC  6 

UH  1H 

NONE  C 

LEVEL 

RATE 

1 .0 

200.0 

100.0 

200.0 

300.0 

60.0 

500.0 

15.0 

1000.0 

2.0 

1 500.0 

1.0 

AREA 

LOS  AREA 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

l . 5 8 E 

05  0.1 4E  07 

1 03  8. 

38  . 

86'. 

R UN 

OATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

6016 

2 6 76 

BC  12 

UH  1 H 

NONE  0 

LEVEL 

RATE 

1 .0 

3 00.0 

200.0 

300.0 

500.0 

150.0 

1 000.0 

15.0 

1 50  0.0 

1 .0 

»«£  A 

LOS  AREA 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

. 1 71 

C 4 0 . 1 7 E LB 

1051. 

114. 

189. 

169 

TIME  ON  COMPONENT-HOURS 


10.2 


171 


TIME  ON  CONPONcNT-HCUKi 
2 4 9 .1 


291  . 


TIME  ON  COMPONENT-HOURS 
456  .3 


RUN 

DATE 

A IRCRAE  T 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

COMPONLNT- HOURS 

bin  8 

7 8 7 6 

tiC  12 

UMlH 

NONE  J 

63  . j 

LEVEL 

RATE 

* 

s'  L A 

1.0 

5:10.0 

1 OoO.  0 

1 5 2 0 . 0 

L J 0 A R t A 

1 00 . 1) 
100.(1 
5. 5 

1 . 0 

L l V E l 1 N T 

AVt  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X l 

RATIO 

i : l 

Ob  D . 75  fc  Lr> 

1 02.1. 

51  . 

70  . 

770 

• 

H L N 

on  l 

A ] it  C h / E 1 

Type 

IMPLANT 

TIME  ON 

COMPONr NT -HOURS 

■ • ■>  ■ 

• 

9 * 7 r 

L.f  15 

011  1 H 

N 0 N L 0 

c 0 .o 

• 

L t V t L 

R A T f 

t A 

1 . f 

12  0.' 

.n.  i J . 0 

i v 

1 c . o . 

Luo  E R c h 

220.0 
? ?;).o 

1 . U 

•;  _ i 

1 .0 

L : V 1 1 I \ T 

A V E RATE 

1 AVE  R A T F 

2 A/  x I 

R A T 1 3 

• 1 L 

05  J E l 

1 02  V. 

75  . 

1 2 A . 

A 1 ‘i 

• 

n Ul 

D /.  T •- 

A l R C R A F I 

! Y f>t 

IMPLANT 

1 I ME  ON 

COMPONl NT -HOOKS 

021 

n s ->  t- 

U C o 

UH  1 H 

NONE  0 

L 6 / > J 

L c V t L 

RATE 

t A 

1 .n 

1 5 J . C 
buL'.r 

pnn.  r 

LCo  ARE  A 

200.0 

2 J 0 . 0 

15.0 

1 .0 

1.  IVLL  inr 

AVt  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X I 

a a r l j 

V L 

OS  0.1  O'.  17 

S 2 i> . 

8 7. 

120  . 

5 A v 

DATE 

AIRCRAFT 

1 4 6 76 

bC  14 

LEVEL 

RATE 

1.0 

200.0 

200.0 

200.  C 

401 .0 

1ST  .0 

200.  C 

40.0 

200.0 

1.0 

LOj  area 

LEVEL  INT 

I 0 . 4 1 E 17 

v 0 6 . 

DATE 

AIRCRAFT 

1 5 6 / o 

»C  12 

LEVEL 

rati: 

1 .0 

200.0 

IbJ.I 

200.0 

7, 0 J . L 

IOC  . .3 

0 30.0 

20.0 

■>  J 0 . o 

1 .0 

L 3 G AREA 

L r V E L INF 

3.42E  07 

1166. 

DATE 

AIRCRAFT 

1 6 6 7 r> 

HC  S 

LEVEL 

RATE 

1 .0 

250.0 

10J.0 

2S0 . 0 

aoo.'j 

SO  .0 

503.0 

25.0 

SCO . 0 

1 . 0 

LOG  AREA 

LEVEL  INT 

TYPE  IMPLANT 
UHlH  NONE  0 


TIME  ON  COMPONENT-HOURS 

164./ 


AVE  RATE  1 
94  . 


AVE  RATE  2 A/M  RATIO 


TYPE  IMPLANT 

II I1 1 H NONE  0 


TIME  ON  COmPuNuNT-HO'JRS 
/ 4 . j 


TYPE  IMPLANT 

UHlH  NONE  0 


T I is t ON  COMPONENT  -HOURS 

21  .i 


U./2E  Ob  0.2U  11/  5R7. 


2 8 . 


♦ 


RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

6075 

1 7 76 

UC  14 

LEVEL 

RA  TE 

WE  A 

1.0 

100.0 

500.0 

70  0 .0 

75 0.  U 

EOS  ARIA 

150.0 
150.0 
40.0 
1 .5 
1 .0 

LEVEL  I NT 

< > 

. *•  _ u 

! ' 5 0.38S  '<o 

70S. 

\ J N 

DATE 

AIRCRAFT 

6 3 26 

1 7 76 

_sC  17 

LEVEL 

RA  T E 

A REA 

1 . 0 

SO . 0 

15  0.0 
.500.0 

5)0.0 

55  0.0 

LOS  AREA 

5 0 . 0 
50.  U 
40.0 

9.0 

1 . 5 

1 .0 

LEVEL  I N T 

K-  . 1 1 £ 

05  3.15E  05 

513. 

H UN 

DATE 

A IRCRAFT 

63  2 7 

7 7 76 

OC  1 3 

LEVEL 

RATE 

AREA 

1 .0 

700.0 

503.0 

1 000. 0 

1 500.0 

LOG  AREA 

750.0 

750.0 

70.0 

3.0 

1 .0 

LEVEL  1 N T 

U.llk  U6  0.54L  U7 


1014. 


TYPE  IMPLANT 
UH1H  NONE  0 


TIME  ON  COMPONENT-HOURS 
170.8 


A V E KATE  1 
56  . 


AVE  RATE  7 A / X I RATIO 

87.  7M. 


TYPE 
U H 1 H 


IMPLANT 
NONE  n 


TINE  OK  COMPONtNT-HOURS 
589  . A 


AVE  KATE  1 

71  . 


AVE  k A T E 7 
.55  . 


A / X I K A I 1 0 
7 54  . 


TYPE 
U H 1 H 


I M PL  AN  T 
NONE  fl 


TIME  ON  COMPONENT -HOURS 
537  .8 


AVE  RATE  1 
89  . 


AVE  RATE  7 
145  . 


A / X 1 RATIO 
466  . 


17. 


T.T  ~ 


” • V.  TT' 


RUN  DATE 

AIRCRAFT 

T V PE 

IMPLANT 

TIKE  ON  COMPONENT-HOURS 

6028 . 2 7 76 

DC  8 

UH1M 

NONE  0 

120. A 

LEVEL 

RATE 

1.0 

100. c 

300.0 
oo.n 

500.0 

\REA  L 35  ARF  A 

15U.0 

150.0 

15.0 

A . C 
1.0 

LEVEL  1NT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/Xl  RATIO 

. 5 2 t 05  0.19E  (a 

a:  7. 

65  . 

91  . 

217. 

RUN  DATE 

* IRCKAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIKE  ON  COMPOi\t\T-HOURS 

60  ?9  . 7 7 7 6 

oC  8 

UH  1 M 

NONE  0 

272  .2 

LEVEL 

RATE 

1 . U 

100.0 

503 .0 

6 00. 1 1 

93  3 .0 

A » £ A L 0 j AREA 

120.0 
120.0 
25  .C 
2.0 

1 .0 

l.  l V E L I N T 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

? h/XI  RATIO 

. A5t  05  n.  *5  E To 

«1  3. 

50. 

75  . 

3 75  . 

RUN  DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON  COMPONENT-HOURS 

6030.  8 7 7 o 

OC  1 A 

UH  1 H 

NONE  0 

1 7t  .9 

LEVEL 

RATE 

1.0 

5 0 . C 

1CJ.0 

3'JO.L’ 

6 0 J • t' 

-\K  E A LOG  AREA 

120.0 

120.0 

90.0 

20.0 

1 .0 

LEVEL  INI 

AVE  RATE 

1 AVE  KATE 

2 A/X  I RA  11  0 

. 5 E C5  0 . 1 2 ^ 06 

35  A. 

A2  . 

69. 

210. 

173 


V 3 . 

Ik 

RUN  DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

COMPONENT-HOUR! 

1 i 

■ 

60  32 . U 7 76 

BC  13 

UH  1H 

NONE  0 

35 . 7 

* 

LEVEL 

RATE 

• 

t 

1 .0 

100.0 

53.0 

100.0 

103.0 

90.0 

500.0 

5.0 

600.0 

1 .0 

.WE  A LOG  AREA 

LEVEL  I N T 

AVE  RATE  1 

AVE  RATE 

2 A/X 1 

RATIO 

j.-’SE  05  O.SRE  05 

516. 

48  . 

60. 

289 

• 

RUN  DATE 

A I R C R A F T 

TYPE 

1M  PLAN  T 

TIME  ON 

COMPONENT-HOUR! 

6 J 33  . 1 5 7 7 r> 

OC  14 

UH  IN 

NONE  0 

181  .<♦ 

LEVEL 

RATE 

1.0 

15U.0 

100.  r' 

150.0 

500.  ~ 

60.0 

503  . C 

9.0 

700. 0 

1.0 

•-EA  LOG  AREA 

L F V E L I NT 

AVE  RATE  1 

AVE  RATE 

2 A/X  I 

RATIO 

. . '*  3 l 35  0 . 4 5 E 36 

531. 

62. 

98  . 

291 

• 

RUN  DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  OR 

COMPONtNT-HOURS 

6035.  21  7 ?6 

UC  13 

UHlH 

NONE  0 

338.3 

LEVEL 

RATE 

1 . U 

70. U 

, j 

200.0 

70.0 

50  0.0 

40.0 

1 000. U 

1.0 

, 

• ' E A LOG  AkEA 

LEVEL  I NT 

AVE  RATE  1 

AVE  RATE 

2 A/X  I 

RATIO 

.'•Jt  05  0.14E  0:» 

j9  0 . 

40  . 

52. 

56  1 

174 


RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TINE  ON 

COMPONtNT-HOURS 

6036  . 

21  7 7 6 

liC  1 A 

UHlH 

NONE  0 

186.2 

LEVEL 

RATE 

'■TEA 

1 .0 

10D.0 

333.0 

500.  () 

600.  C 

LOG  AREA 

• 150.0 

150. U 
25.0 

A .0 
1.0 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X I 

RA  T1J 

.;5E  05 

U.toE  06 

52  8. 

59  . 

91  . 

236 

• 

RON 

DATE 

AIRCRAFT 

T vpe 

IMPLANT 

TIME  ON 

COMPONc\T-HCURS 

"3  38. 

2 3 7 7 6 

-C  i 

UHlH 

NONE  0 

127.9 

LEVEL 

RATE 

rtPEA 

1 . 0 

103. r 

200.0 

A C 0 . 0 

500.0 

LOG  AREA 

70. U 
73.  n 
30.0 

A . 0 

1 .0 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  SATE 

2 A / X I 

RATIO 

. 1 5 t C5 

o.3ae  rc 

A2  3 . 

31  . 

A 7. 

222 

• 

RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

COMPONtNT-HOURS 

-DAO. 

30  7 76 

rt  C 6 

UHlH 

NONE  0 

279.2 

LLVcL 

RATE 

a.<ea 

1 .0 

100.0 

200.0 

303.  n 

503.  P 

550.0 

LOS  AREA 

150.0 

15U.0 

60.0 

20.0 

2.0 

1.0 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X I 

RATIO 

r 


RUN  DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

COMPONENT-HOURS 

61)41  . 2 8 7 6 

OC  12 

UH1M 

NONE  0 

396  .9 

LEVEL 

RATE 

* 

1 .0 

100.  U 

203.0 

4 JJ . 0 

-kEA  LOO  AREA 

80.0 

80.0 

25.0 

1 .0 

LEVEL  I N T 

AVE  RAIL 

1 AVE  KATE 

2 A/X  I 

RATIO 

' . 1 5 e 05  0.321  '5 

24  3. 

39. 

54  . 

197 

• 

R JN  D A T i; 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLAN T 

T 1 E ON 

C 0 M P u .4  L N T - H OU  R S 

14  2.  3 •'  7 ' 

■jC  14 

U M 1 H 

NONE  0 

15  0.9 

LEVEL 

i<  A I E 

1 .0 

100. 0 

2 00.0 
•j  j 0 . u 

700.0 

■ iff.  L 0 3 AREA 

2 00.0 
200.0 
15  0.0 
50.0 

1 . 0 

L'VtL  I 0 T 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A 7 X 1 

RATIO 

' 7 fc  05  0.  12c  U7 

5 7 2. 

Of>  . 

1 40  . 

33  7 

• 

«uN  DATE 

aircraft 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

COMPONtNT-HOURS 

y043  . 4 8 7 6 

bC  15 

U H 1 H 

NONE  0 

45.0 

LEVEL 

RATE 

1 . 0 

mo.o 

200. C 

500.  P 
lOL’O.  P 

1 250. r 

I h t A L 3 0 AREA 

250.0 

250.0 

200.0 
80.0 

3.0 

1 .0 

LEVEL  I I4T 

AVE  RATE 

1 AVE  RATt 

2 A / X I 

RATIO 

u.llt  u6  U.52E  07 

1012. 

88  . 

147  . 

44? 

. 

L.,,T 

? Mil ~ • - 

■t . 


RUN 

DATE 

mmmt  v -v.  - 

AIRCRAFT 

o044  . 

5 8 7o 

i3C  12 

LEVEL 

RATE 

uVE  A 

1.0 

100.0 

200.0 

400. 0 

5 5 0.0 

LUG  AREA 

100.0 
100.0 
oO . 0 
10.0 

1 .0 

LEVEL  I N T 

• •.2  5 C 05 

0.11.  115 

4 5 6 . 

RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

• 146  . 

° 8 76 

• C 14 

LEVEL 

R rt  T E 

• ■ FA 

1 .0 

1 0 J . 0 

2 00.0 

500.0 

700.0 

LOG  AREA 

200.0 

2 u 0 . u 

1 50.0 

10.0 

1 . 0 

L.  V E.  L I N T 

. j2  E 0 5 

0.95-  Do 

519. 

K U N 

DATE 

AIRCRAFT 

.348. 

11  8 7 6 

t>  C d 

LEVEL 

RATE 

■ > c A 

1 . 0 

so. n 

100. u 

200.0 

300.0 

400.0 

LOG  AREA 

150.0 

150.0 

100.0 
15.0 

4.0 

1 .0 

LEVEL  I NT 

J.t UL  J 5 

0.99E  (15 

32  7. 

i 


IMPLANT 


UH1H  NONt 


TIME  UN  COKPOHcNT-HOURS 

217. 6 


I '4  PLANT 


UHlM  NONE 


TINE  ON  CO 'E'UntMT-HOjRS 

20?  .1 


IMPLANT 


UHlH  NONE 


312. 

T I ’■’E  ON  COi<'PUNl\T-HOURS 
13b.-. 


51.  83.  137. 


>4 


1 . 

RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

6U50. 

13  S 76 

DC  14 

OH  1 H 

NONE  0 

LEVEL 

RATE 

1.0 

250.0 

50  .(! 

250.0 

103. 0 

200.0 

23  0.0 

100.0 

403. 0 

15.0 

600.  0 

1 .0 

■ • : c A 

LOG  AREA 

L t V E L 1 N T 

AVE  RATE 

1 AVE  RATF 

1 E 05 

J . 1 U E 0 7 

452. 

«6  . 

145  . 

>\  o N 

0 AI  t 

4 ! R C i\  A r T 

TYPE 

I M PLANT 

- 'ISI  . 

2 A S ? 5 

c;  C 3 

OH  1 H 

NONE  0 

LEVEL 

RATE 

1 . 0 

150.0 

53.  C 

150.0 

133.0 

oO . 0 

200.0 

7.0 

300.0 

1 .0 

i K t A 

LOG  AREA 

LEVEL  I N T 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

1 6 t 05 

0.57E  '35 

21  1 . 

54  . 

6 3 . 

RUN 

DATE 

A IRCR AFT 

TYPE 

IMPLANT 

6354  . 

13  9 76 

AC  14 

OH  1H 

NONE  0 

Lt  VlL 

RATE 

1 .0 

100.0 

1 0 J . 0 

100.0 

300.0 

9.0 

* 

403.0 

1 .0 

r.  t a 

LOG  AREA 

LEVEL  I N T 

AVE  RATE 

1 AVE  RATF 

:i  t os 

1 . 5 A E ('S 

31  7. 

53. 

67. 

TIME  ON  COMPONtNT-HOURS 
39. V 


206  . 

T I "'IE  ')  N COMP  JhJtN  T -AOJ  IS 
^5.0 


TIME  ON  COMPONtN I -HOURS 
2 9 . 1 


213  . 


DATE 

AIRCRAFT 

16  9 76 

8C  fi 

LEVEL 

RATE 

1.0 

200.0 

50. C 

200.0 

100.0 

60.0 

200.  U 

10.0 

3 0 0. 0 

1 .0 

LOS  AREA 

LEVEL  INT 

i 0.1 Ot  06 

21  f . 

D AT  E 

AIRCRAFT 

17  9 7c 

BC  1? 

LEVEL 

RATE 

1 . 0 

«0 . 0 

5 0 . C 

9C  .0 

1 U J . 3 

90  . 0 

200.0 

6 0.0 

AOO.C 

A J . 0 

700 . 0 

A . 0 

f r\  r\  r. 

1 . 0 

LOG  AREA 

LEVEL  INT 

0 _ ZO  ^ 0'S 


A I K C K AFT 


•••359.  21  9 7 6 3 C 


LEVEL 

RATE 

1.0 

70 . 0 

1UJ  . 0 

70.0 

200.0 

30.0 

APC.O 

6.0 

500  . ? 

1 .0 

LOG  AREA 

L E V F L INT 

. I 5 E 05  0.36E  05 


_ , - -r! “-.y-M ' ■ ■ "*5SX. 1 


TYPE  IMPLANT 
UHlH  NONE  0 


TIME  ON  COMPONENT-HOURS 

uo.a 


IilPLAN  T 


UHlH  NONE 


Tint  ON  COMPONtNT- HOURS 
551.9 


TYPE  IMPLANT 
UHlH  NONt  0 


I 1 HE  ON  COMr'ONtNT- HOU  R 1 

291  .i 


226  . 


179 


— 'I'M*  ' ' " ll11-1'  1 ' * .* ^ ~" ; "j '••  1 • 


V ” 


RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

6060. 

22  9 76 

9C  12 

LEVEL 

RATE 

A REA 

1.0 

103. C 

200.  3 

503.0 

603.0 

LOG  AREA 

120.0 

120.0 

50.0 

6.0 

1 .0 

LEVEL  INT 

• 2 V fc  C5 

3.17E  C5 

5 3 4 . 

R UN 

DATE 

AIRCRAFT 

J62  . 

2 7 9 7 6 

PC  14 

LEVEL 

KATE 

E A 

1 .r 

50.0 

133.0 

2 03.0 

353.0 

LOS  AREA 

130.0 
1 00 . U 
93.3 
30 . 0 

1.0 

L L V F L INT 

. . T 7 E 05  3.43d  u 5 


R UN 

DATE 

AIRCRAFT 

363 

. 30  9 76 

t-C  12 

LEVEL 

RATE 

1.0 

mo.o 

30.0 

100.0 

53.0 

80.0 

230.0 

20.0 

433.0 

1 .0 

t A 

LOG  AREA 

LEVEL  INT 

4 E 

05  0.35E  r5 

24  7. 

TYPE  IMPLANT  TIME  ON  C 0 MPON t N T -HOU R S 

UH1H  NONE  0 410. U 


AVE  RATE  1 
48. 


AVE  RATE  2 A / X I RATIO 
77.  24  2. 


TYPE  IMPLANT  TIME  ON  COMPuNlNT-HOURS 

UHlH  NONE  0 31.5 


AVE  RATE  1 AVE  RATE  2 A/XI  RATIO 
51  . 69 . 179. 


TYPE  IMPLANT  TIME  ON  COMPONENT-HOURS 

UHlH  NONE  0 230.1 


AVE  RATE  1 AVE  RATE  2 A/XI  RATIO 
35.  55.  143. 


180 


AIRCRAFT 


365  . 1 5 13  7 6 UC 


LEVEL 

RATE 

1.0 

150.0 

103.0 

150.0 

233.0 

103.0 

U0.  1) 

10.0 

733.0 

1.0 

L03  AREA 

LEVEL  INT 

0.44E  06 

530. 

J A T t 

AIRCRAFT 

5 13  7b 

JC  14 

LE  V E L 

RATE 

1 .0 

150.0 

8 3.0 

15  3.0 

1 3 J . L 

100.0 

203  . C 

50.0 

400.0 

7.0 

5 00.0 

1 .0 

LOG  AREA 

LcVEL  INT 

3 . 23  £ jo 

42  7. 

DATE 

aircraft 

14  10  76 

3 C 14 

LEVEL 

RATE 

1.0 

150.0 

5 3.0 

150.0 

133.0 

100.0 

200.0 

20.0 

333.0 

E A Luo  A R t A 
OE  05  3.K5E 


TYPE  IMPLANT 
UH 1 H NONE  0 


TIME  ON  COMPONtN T-HOURS 
296 .5 


TYPE 


IMPLANT 


U N 1 H NONE 


TIME  ON  EOMPjNtNT-HuORS 

2 1 2 . 1 


AVE  RATE  1 
5 A . 

TYPE 


AVE  RATE  2 A / X I RATU 
92.  lei. 


IMPLANT 


OHlH  NONE 


TIME  ON  COMpJNtNT-HOUR: 
58 . 7 


LEVEL  INT  AVE  RATE  1 AVE  RATE  2 A / X I RATU 

223.  68.  98.  137. 


RUN 


OATH 


TYPE 


IMPLANT 


i 


aircraft 


TIME  ON  COMPONENT-HOURS 


6067. 

15  10  76 

U C 12 

UH1H 

NONE  0 

414.7 

LEVEL 

RATE 

• 

1.0 

90.0 

100. C 

90.0 

200.0 

40.0 

500.0 

15.0 

400.0 

5.0 

500 . 0 

1 .0 

v I E A 

LOG  ARFA 

LEVEL  I N T 

AVE  KATE 

1 AVE  RATE 

2 A/X I RATIO 

. 19E  05 

0.69c  05 

440. 

38  . 

62  . 

216. 

R UN 

0 A T t 

AIRCRAFT 

type 

I 7!  PLANT 

TIME  ON  COMPONENT-HOURS 

3 71  . 

19  10  75 

JC  14 

UH1H 

NONE  0 

42.3 

LEVEL 

KATE 

1 .f 

50.0 

50. : 

oG . J 

i o o . n 

20.0 

2 0 0 . u 

6.0 

300.0 

1 . 0 

.PEA 

LOG  AREA 

LEVEL  UnIT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X I RATIO 

. '.>  6 c 0 A 

0.52-  i.  *♦ 

435  . 

19. 

31  . 

117. 

RUN 

D A f C 

aircraft 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON  CCMPONtNT-HOURS 

22  10  7a 

rtC  12 

UH  1 H 

NONE  0 

2 3 6.3 

LEVEL 

RATE 

1.0 

1 GO  . 0 

50.0 

100.0 

1 JO.O 

60.0 

200 . 0 

20.0 

300 . r 

4.0 

400. r 

1 .0 

< E A 

LOG  ARFA 

LEVEL  I NT 

AVE  RATt 

1 AVE  RATE 

2 A / X I RATIO 

• HE  05 

0.43E  03 

315. 

35  . 

60  . 

14?  . 

AD-AQ57  308 


UNCLASSIFIED 


PARKS  COLL  OF  SAINT  LOUIS  UNIV  CAHOKI A ILL  F/G  1/3 

HELICOPTER  BEARING  FAILURE  DETECTION  UTILIZING  SHOCK  PULSE  TECH— ETC (U) 
SEP  77  J A GEORGE*  T C MAYER*  H M SUTPHIN  DAAJ01-72-A-0027 


USAAVRADCOM— TR— 78— 6 


3 of  5 

S867308 


RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

COMPONtNT-HOURS 

6074. 

26  10  7 6 

BC  14 

UHlH 

NONE  0 

216.6 

LEVEL 

RATE 

*RE  A 

1.0 

100.0 

200.0 

303. G 

LOS  AREA 

30.0 

30.0 

8.0 

1 .0 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/XI 

RATIO 

^ . 5 3 E 04 

3.24E  04 

231  . 

17. 

23. 

177 

• 

RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IliPLAN  T 

TIME  ON 

CCMPUNtNT-HOURS 

jU73  . 

6 11  7 6 

- iC  12 

UHlH 

NONE  0 

422  .4 

LEVEL 

RATE 

-REA 

1.0 

1 G 3 . C 

200.0 

533.0 

70  3.0 

800.0 

LOG  AREA 

100.0 

100.C 

80.0 

10.0 

2.0 

1.0 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/XI 

RATIO 

U.I3E  05  □ . 1 <j £ 06  725.  42  . 65  . 337. 


RUN  DATE  AIRCRAFT  TYPE  IMPLANT  TIME  ON  COMPONENT-HOURS 

6064.  8 10  76  0 C 12  UHlH  BHC  9 1C1.3 

LEVEL  RATE 

200.0 
200.0 
'150.0 
50.0  • 

1 .0 

LEVEL  INT  AVE  RATE  1 AVE  RATE  2 A/XI  RATIO 


> OE  05  n.p OF  07  647.  80.  126.  400. 


1.0 

103.0 

200.0 
500.0 

1000.C 

*R  £ A LOG  AREA 


RUN 

DATt 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLAN  T 

TIMt  ON  COMPONtN  T“ HOURS 

055  . 

15  9 76 

UC  12 

UHlH 

UHC  8 

97.4 

LEVEL 

RATE 

1.0 

100.0 

200.0 

100.0 

300  . o 

80.0 

500.0 

oO.U 

1000.0 

30.0 

1500.0 

8.0 

2 COO.  0 

1 .0 

-LA 

LOG  AREA 

LEVEL  1 N T 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X I 

RATIO 

(1  E U5 

0.128  l 7 

1 S 5 9 . 

36  . 

70  . 

771 

• 

R uN 

D AI  L 

A I R C K A F I 

TYPE 

IMPLAN  T 

TIME  DN 

COMPONLNT-MOURS 

’>  0 53  . 

2 9 7 6 

liC  8 

UMlH 

UHC  7 

74  . j 

l.LVLL 

R A T c 

k £ A 

1 . 0 

3 0 3 . n 

503  . U 

900.0 

LOG  AULA 

15.0 

15.0 

8.0 

1 .0 

l E V F L INI 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/  X I 

RATIO 

5 E 04 

0.1 8E  04 

700. 

9 . 

12  . 

572 

• 

R UN 

DAU 

AIRCRAFT 

type 

IMPLANT 

TIME  ON 

COM^ONlNT-HOURS 

'049. 

1 2 8 7 6 

UC  12 

UHlH 

UHC  10 

90.3 

LEVEL 

RATE 

4 A 

1.0 

100.P 

203 . 0 

300.  ( 

400.0 

503. P 

LOG  AREA 

60  . U 
60.0 
35.0 

9.0 

3.0 

1.0 

EtVF.L  1NT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/X  I 

RATIO 

TTT— ' ' ~~~ 


RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYRE 

IMPLAN  T 

TIME  ON 

COMPONtNT-HOURS 

6045 

6 8 76 

HC  8 

UH1H 

BHC  8 

67.2 

LEVEL 

RATE 

sF  A 

1.0 

300.0 

500.0 
1000.0 

2 ooo.u 

3 000.0 

LOO  AREA 

250.0 

2 50.0 

200.0 
10C.0 

20.0 

1 .0 

LEVEL  I N T 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X 1 

RATIO 

2 6 L 

06  o.b at  !•.; 

2237. 

88  . 

166. 

* * * * 

8 uN 

D Alt 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIMF  ON 

COMfOlMLN  T- HOURS 

T3  7 

. 22  7 7t 

_ C 12 

U H 1 H 

MAIC  28 

83 . 6 

L L V E L 

RATE 

s L A 

1 . 0 

15  0.0 

500.0 

1 000. C 

1 500.0 

LOG  AREA 

150. U 
150.0 
20.0 

5.0 

1 .0 

LtVEL  INT 

AVE  KATE 

1 AVE  RATF 

2 A/X I 

RATIO 

‘•9  E 

05  0.1  Or.  07 

113  3. 

39. 

77. 

599  . 

R UN 

DATE 

AIRCRAFT 

TY  PF. 

IMPLAN  T 

I I ME  ON 

COMPONlNT -hours 

•>9?A 

. 15  7 76 

•iC  8 

UH  1 H 

BHC  2 

60.0 

Lt  V L L 

RATE 

..E  A 

1 .0 

1 U 0 . 0 

500.  It 

1PC0.  f 

1 50  0.0 

LOG  AREA 

150.0 

150.0 

50.0 

7.0 

1 .0 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X I 

RATIO 

21  £ 

L 5 0.14F  if 

1 069. 

4 7. 

87  . 

474  . 

185 


Y-1 


- I ■ ■ 1 I ■ | — i ■ ' x | 


RUN 

DATE 

A IRCR ATT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

COMHONtNT-HOURS 

L 

b031 

. 1 3 7 7 6 

UC  1? 

UH1M 

M A I C 28 

78.1 

LEVEL 

RATE 

1 .0 

90.0 

SO.O 

90.0 

200.  U 

90.0 

m 

5 10.  <- 

4 5.0 

1 00  J.  0 

5.0 

1 500.  (J 

1 .0 

f E A 

LOo  A K ..  A 

L L V ' L 1 N T 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X 1 

H A T I J 

>2  t 

05  0 . 2 £ U j 

1 OS  J. 

34  . 

59  . 

579 

• 

K o N 

D « I c 

^ i it  C \ A 1 T 

1 YPt 

I ivi  u L A N T 

T l V'E  ON 

CP'V'PJNlNT-  HOURS 

•' 5 » 

2 0 v 

;C  14 

U N 1 H 

MA  I C 9 

51.7 

l > V L L 

RATE 

.LA 

1 . 0 

2 00.  ' 

500.0 

1 000.  c 
} r 0 o . c 

5Cr>0.r> 

L a 0 AREA 

15  0.0 

1 5 0 . 0 

1 0 J . 0 
60.  L 

3 . n 

1 .° 

LEVEL  TNT 

AVE  RATE 

1 AVE  RA  Tl 

2 A / X I 

RAT  i j 

1 8 E 

Uo  0.14£  uS 

52  59  . 

36  . 

8 5. 

* * * 

* 

R UN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IM  PLAN  T 

T l '■  F ON 

COMPONENT-HOURS 

b 'jl  7 

. 2 6 7 6 

bC  1 5 

UH  1H 

OH  C 12 

3 5/./ 

LEVEL 

RATE 

< E A 

1 . 0 

300.0 

500.0 
1000.0 

2 0 JO.  0 

L03  AREA 

2 5 0 . 0 

2 50.0 
1110.0 
15.  n 
1.0 

LEVEL  I N T 

AVE  RATE 

1 AVE  KATE 

2 A/X  I 

RATIO 

.'.HI  06  0.12c  03  1JH?. 


73.  139. 


5 8 (> . 


18b 


H UN 

DATE 

A 1 RCRAf  T 

rr  pe 

IMPLANT 

TIME  ON 

COMpoNl NT -HOURS 

6039 

. ?8  7 76 

ac  13 

UH  In 

one  ?3 

35?.  2 

LEVEL 

MATE 

• 

i n c A 

1 .0 

A00. 1) 

501.0 
lUJU.  0 

3 COO.  0 

5 POO.  o 

LOb  ARlA 

?50 .0 
?50.0 
1S0.0 
90.0 
?0.Q 
1.0 

L t V E L INI 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

7 A / X l 

K A I i J 

.m 

06  1.1  OS  07 

5S42. 

67  . 

IAS  . 

* * * 

* 

18/ 


RUN 

7005  , 


AIRCRAFT 


IMPLANT 


TIME  ON  CUE PuNlNT-HOURS 


J 5 7 0 

UC  8 

UH 1 H 

NONE  0 

100.  H 

LtVE  L 

PATE 

1 .0 

.’.0 . 0 

I'JLI.I 

80.0 

> » 

L \J  -J  m SJ 

30.0 

3 J.l.i 

e . 0 

*•  <J  0 • 0 

3 . 0 

f 

1 . \j 

Lilo  t h F A 

L r V I L li\T 

AVE  RATE 

1 AVE  C»Tf 

2 A / X I PATiO 

0 . A j t l \> 

A'-  ( . 

3?  . 

5?  . 

?rr . 

D M l l. 

> 1 K C K h f 1 

I Yrl 

I iFLh'JT 

TIME  ON  C "rui.LNI 

11  S '.' 

r 14 

0 H 1 h 

NON  F d 

1 5;. . i 

Lc.VtL 

KATE 

1 . J 

50.  U 

i n . • • 

50.0 

d u J • C' 

2 o • 0 

4 00.  -j 

£ . 5 

500.  ; 

1.0 

LOo  AREA 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  CATE 

2 A / X I RATIO 

j.13f  r.s 

417. 

21  . 

. 

217. 

"" — r 


x 


■ 1 


t 


RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

I PPL AN  T 

T I PE  ON  C OPPoiii  tNT-HOURS 

7015. 

21  5 ft 

ac 

UH  1 H 

NONE  0 

259  .0 

LEVEL 

■* 

R Al  t 

1 .0 

Sp.c 

nu.i 

30.0 

’■CD.: 

:4  .c 

j 0 u . >. 

3.0 

fJD.C 

1 .{ 

K t.  A 

L 0 0 A 1.  f A 

L 1 VI  L 

1NT 

AVE  RATE 

1 AVE.  RATE 

? A / X 1 RATIO 

lot  0 3 

il  . t.  i \ t 3 

1 , 

J *♦  1 

23  . 

3f>  . 

331  . 

►i  Ufi 

D A i t 

> iKClW.f  1 

1 Y i E 

IP  PL A\1 

1 I v E ON 

CC"VOni.NT  -Hl'Uh  S 

,\)  1 A . 

25  */• 

' r 1 A 

UMI 

Nf'NI  0 

1 0 . 3 

L t V t L 

KA  T r 

5 L A 

1 . . 

10J..' 

2 U 0 • .i 

5(0.  i 
f-r : ,i. 

Liu  .*  1 c .« 

5C  .i. 

5 .1 

^ 0^  .-  L 

A . rj 

1 .< 

1 V f L I r.  T 

VE  KATE 

1 AVI  (ATI 

2 A / v 1 

Rat  l ^ 

HE  (3 

3 . ? . . . - 

*■  .<  A. 

t .■>  . 

35  . 

c .i-  C' 

• 

R UN 

0 AT  1 

AIRCRAFT 

TV  Pf 

I >1 1 L A I’M  1 

lift  of. 

l u siN  I - HOJkS 

MIS. 

Z 6 :•  7 

- U C 

UH  111 

NONE.  ' 

1 A • Li 

L;Vt  L 

RATE 

y t A 

i .r 

5U.L. 

100.1 

ZM'.fi.f 

3 C ? .i 

A O O . 1* 

L G 0 /'  i i A 

5P.C 
3u . (> 
AO.i. 

15.0 

2 . 5 

1 .0 

Li  VE  L I NT 

AVE  f:  a I E 

1 AVI  K A T t 

2 A / X I 

RAT  LO 

"3E  oA 

U . '<  £ L "A 

3i  :■. 

21  . 

ii  . 

1 fu 

18<> 


RUN 

0 A Tt 

AIRCRAFT 

71)00 

13  S 76 

1<C 

12 

LEVEL 

RAIL 

1 .0 

40.0 

2 l)  J . j 

40.0 

SJ3.0 

2 0.0 

N u J . b 

o . b 

rC/J.C 

1 . o 

\ t A 

LOG  AREA 

Lt  VEL 

I N T 

i •.  E 

0 3 0 . 1 7t  l.  3 

» 7 1 . 

< b\ 

D *.  1 E 

rt  1 C n A f I 

T 1 . 

. 17  3 7 A 

■ ■ c 

1 j 

It  VEL 

RATE 

1 .C 

S 0 . L 

1 J .1  . i 

5 0 . C 

» o U . i 

20.0 

' 0 G . L 

10.0 

to: . . 

1 . 0 

L Ou  kE  t A 

L . VT  L 

IN  T 

; i i 

7 8 0.14c  8 

3 v 

r\ 

• 

3 xj  \ 

D M t 

A ! R c « 

A L T 

' ' U 

. 18  3 7-, 

. i 

12 

LEVEL 

f'A  T E 

1 .0 

70.0 

10U.L 

7 b . 0 

t d 0 . v 

2 8 . u 

>00 . t 

1 c . 

4 r>  ? . r 

3 .0 

.Vb.I 

1 . b 

l A 

L 0 j 4 K i A 

level 

1 IN  l 

T y rt 

UH  1 It 


1 HI’LAN  T 
NONE  0 


TI.'E  t'N  COMPwNLNT 
37V  .o 


AVE  BATE  1 
18  . 

IYr; 

U •<  1 M 


AVE  BATE 
2V  . 

I M r L A N T 
NONE  d 


A / X I K A T » J 

36  8. 


>o  • . /> 


AVE  RAT.  1 AVE  BATE  t A/Xl  RATIO 
22.  >4.  22  1. 


I Y PL 
U H 1 M 


42E  . 


M V E.  R « 1 
28  . 


1 M E L A N I 
NONE  U 


I 1 ME  ON  CO'i'okNI 
1 V 4 . 7 


AVE  KATE  2 


A / X l X A 1 iO 


HOURS 


H ) I < V 


HO  J K S 


U t ’j  8 u . > 1i  ' s 


46 


204 


RUN 

om 

AIRCRAFT 

7019. 

8 C 7 6 

t.  C U 

LEVEL 

RATE 

R L t 

1 .0 

100.0 

2JD.0 

400 . u 
jOO.O 

LUG  A- LA 

50. (’ 

50.0 

20.0 
t . 5 

1 .0 

L i V 1 L 1 N T 

. Ivi.  U5 

u . 1 : . <.  S 

4 1 7 . 

K e 

D -»  l L 

A * h C K A F 1 

/ , 1 . 

15  - 7 f 

il  14 

L fc  V i L 

K A T F 

ti  w >. 

1 . i 

5 ?• . . i 

1 Jo  a 1/ 

is:.-: 

20  0.0 

LOG  A K ~ a 

.f' 

•aUC 

Ct  u . U 

15. u 
1 . 5 

l.vm  in 

• ? S t 05 

3 . i r ' .s 

IF  5. 

< 0\ 

0 A T r. 

-IRC  I A f T 

7(.  u2 

. 22  4 7 ' 

a <-  14 

LcVtL 

= AT  E 

i .e: 

jO.n 

5 0 . U 

50.  C 

1 03. 0 

40.0 

15  0. 0 

10.0 

200.0 

4 .C 

JOJ.  o 

1 . u 

■HE  n 

LOG  Air  > 

L V k l j t.  T 

04  J . 5 • • l *♦ 

lc  ■>  . 

191 


■ ■ 


■ — 


RUN  DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

700  3.  26  A 7 u 

nc  n 

U M 1 H 

LEVEL 

RATL 

1 .L' 

25.0 

2 o u . ; • 

25.0 

TOO.;- 

12.0 

aGU  . L 

<v . u 

500. 0 

5.0 

r r 0 . 

J • O 

7LC . : 

1 .5 

u w • » 

1 .Vi 

; l A LOG  A M A 

L • V i L i N T 

A V £ fc  A3  T h 

# I ; *♦  C: . 1 1 l.  A 

r . 

1 1 . 

A Vi  \ L*  A 1 r 

. iPCEw'fT 

T YE  t 

k.  i A « c A 7 t 

. ( 1? 

11 r.  1 H 

LEVEL 

RATE 

1.0 

>P.U 

iro.2 

5 0 . r 

? c o . r 

2 5.0 

^ O J • w 

10.  w 

# 'N  * 

•4  V*  a.  • 

X " 

500 . v. 

1 

REA  L J 0 k A 

LEVEL  1 T 

AVE  i\  A r E 

11  L P 5 3 . 1 5 --  • 

5 42  R. 

22  . 

R ON 

DATE 

AIRCRAFT 

T Y PE 

70  CE 

6 5 7' 

C 15 

UH  1h 

LEVEL 

RATE 

1 .0 

50.0 

' 

103.0 

50. u 

203.. 

?3.0 

503.0 

6.0 

403. 3 

2.5 

5 0 0.0 

1 . T 

it  A 

LOvi  AREA 

L t V E L IN  T 

AVE  RATE 

10E 

05  3.13c  05 

442  . 

20. 

implant  time  ON  COMHoULN I -HOURS 

NONE  0 371.1 


1 AVE  r A T E 2 A / > 1 RATIO 

1 ••> . 3 71.. 

IMPLANT  TIME  Of  C OM  PU  Iv  t \ T - E;  ..II  P F 

NONE  C ? E>  . o 


1 A V E kAIc  2 A/Xl  NATiO 

35.  2 26. 

I MEL  ANT  T I v L ON  COE'Pwi'itNT  -HOURS 

NONE  0 332.5 


1 AVE  RATE  2 A/XI  RATIO 


l«T2 


33 


207 


D A T t 

AIRCRAFT 

TYPE 

1 M PL  AN  T 

TIME  ON  COMPU.kLN  T - HOUR  S 

. 

11  S 76 

iiC  15 

UH  1H 

NONE  0 

10.2 

LEVEL 

RATE 

1 . 0 

7 C.O 

10J.0 

70.  J 

2Co.  o 

25.0 

5 00.  f 

t . 0 

*•  J J • *J 

2.o 

5 3 0 . 0 

L 0 o A R l A 

1 .0 

L t.  V t L l N T 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X 1 RAT  10 

p . :■  9 E ' S 

Alo. 

2 7 . 

4 5 . 

1 VC  . 

0 AT  t 

\lsCRAFT 

T Y Pc 

i ' PL  A m T 

I 1 »•  t O'.  L rO.\L  iT't’..,JhS 

1 A 5 7 o 

L > 

0ll  1 H 

N 0 x t 0 

_ * ; . i 

Lci/a 

I A T c 

1 . ' 

70  . , 

7 0.0 

k.  v>  o • J 

4 J . b 

H .1  J . ' 

5.3 

o J j . u 

L 'i  o A K c 1 

1 .0 

ll«el  i ix r 

A w E K « f t 

1 AVE  ..ATE 

t A / \ 1 KAIlU 

i 3.<.n  * 3 

43  2 . 

2°  . 

45  . 

2 5 0 . 

DATE 

AIRCRAFT 

T VPt 

IMPLANT 

T 1 K ON  CO'Vj  <t  NT  -HOURS 

2 o 7 i 

<C  12 

UH  1 H 

none  n 

4 5 6.5 

LEVEL 

R A T c 

1 .G 

70.0 

1 U J » L* 

70 . 0 

203.0 

A0 .0 

• 

50J.  w 

c . u 

600.  C 

L C u « R f A 

1 .0 

L L V E L I hi  T 

AVE  RATE 

1 AVE  FATE 

2 A/XI  RATIO 

> 0 . i v fc  05 

50  7. 

31  . 

45  . 

26 C . 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

CCMPoNlN  t-mour 

2 a 

7o 

HC 

1 3 

UH  1H 

NONE  0 

337  .7 

LEVEL 

RATE 

1 .0 

4 0 . 0 
10G.0 
3CO.P 
5o>j « G 
l o a r £ 

A 

L t V t L 

6U  . 0 
60  • 0 

5 o . r 

1 r .0 
i . j 
ii.T 

A V E R A T F 

1 A V E KATE 

2 A / > I 

RATIO 

3 . 1 o i 

•.  > 

% /» 

6 . 

2 !>  . 

i‘>  . 

212 

• 

u A T =. 

i i C i! 

A F T 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

r.iMPJtii-NT-POJR 

7 6 

/ A. 

L>  C 

12 

Urt  1h 

i\  0 N E c 

6 < . J 

LEVEL 

R A T 

1 . U 

103.0 

• ♦ i • 

3 0 0 . 

4 5 \j . j 

LCi  i A K L 

A 

L : V f:  L 

: » .*• 

1 . u 

. NT 

A V t RATE 

1 AVI:  KATE 

2 A / '.<  I 

K A T 4 0 

J.  7? t 

. -* 

J ;> 

23  . 

2 V . 

<rc  1 

• 

DATE 

» 1 R C k 

A F T 

T Y P ^ 

1 M r L A J T 

T I E ON 

E P u N l \ T-HLIIR 

9 6 

76 

n C 

13 

LI  H 1 H 

NONE  0 

2 . 6 

LE  Vt  L 

RATE 

1 .0 

100.fi 

200.0 
^ JlJ  • 0 

LOG  ARE* 

LEVEL 

OL)  . 0 

AC.fi 
25.0 
1.0 
i N T 

A V E KATE 

1 A V E KATE 

c A/X  1 

K A I i 0 

2 


HUN 

OATt 

AIRCRAFT 

T V PE 

IMPLANT 

T l Ml  CN  COMPONlNT-MOURS 

7025. 

1 7 76 

UC  U 

UM  1M 

NONl  0 

1 70.6 

LLVLL 

H A 1 L 

M i A 

1 .0 

ioa.u 

200.  P 

A UU  . 0 

LOl.  AN  [ A 

40.0 

40.0 

IS  .0 

1 .U 

UVFI  INI 

A VF  K A I fc 

1 AVI  KA1I 

2 A / X I K A I l 0 

. »u  04 

0.621  t 

’Nf. 

20  . 

78  . 

21  7 . 

i v;  *1 

ft  A H 

A I R C.  \ A t I 

1 v rt 

1 V PL  Ain.  1 

Hit  ON  COMuMNI-  HOOK  5» 

. 1 1 

1 7 7 . 

1 C 12 

U It  In 

MOM  0 

379.4 

• 

L F V 1 l 

KM  l 

A 

1 .1 

102.  L 
a o :i . » 

7 o i .i 
l 2 v /•  K t A 

41  .C 

*♦  0 . L 

i o . r 

1 .c 

i i v i i 1 1. 1 

ur  n a 1 1 

1 AVi  KA  1 1 

A / \ I K A 1 1 0 

.In.  IS 

7.121  PS 

4 ° l . 

1 R . 

7 7 . 

37  7 . 

< U '• 

0 A I L 

A l P C R A F T 

I Yt'l 

1 MPL  AN  1 

||  * t ON  COMP-M  NT -MOHRS 

. i 2 / . 

7 7 <\ 

’ C 13 

lll<  111 

NONl  0 

VM  . j 

l t VLL 

K A 1 I. 

■ i A 

1 .0 

1UJ  . C 

T on . r 

SOU  . o 
oOo . 1 
l 0 Ci  A K l A 

3!‘  .0 
j(j  . (J 

1 S . 0 

2 . u 

1 . 0 

l i V F L INI 

AVI  RATF 

1 AVI  KA  It 

2 A / \ l K A I 1 0 

AIRCRAFT  TYF’L  IMPLANT  TIFF  ON  COMPUN  l N T - HOU  R S ^ 


/ /'  6 t<  C 


UM1M  NONE 


1?(J.4 


LEVEL 


RATE 


1 . 0 

v?r . Ci 

30i, . < 

6.>r  .<■ 


35  .U 
3 5 . 0 
0.0 

1 .0 


A Lot,  ARIA  liV'.L  I N T A V F RATE  1 AVE  RATI  0 A/XI  RATIO 


l l.;  4 0 • O 1 I'  l 


1 >:  C R A F T 


l .'l  PI  A!,  T 


T 1 . { ('  K (0  HO  \ l \ T - HOURS 


0 1.  1 / 


( Id 


, M 111  MOM 


L . V ..  L 


1 . V 

1 1 . . . i 


t l.v<v.  AKE.i  L 1 V 


( u . 0 
if, . ; 

i .n 

1 in.  T A V C R AT  C 1 AVI.  RATI  2 A / X I K A I 1 ^ 


i • ! I ' 3 Li  . c i ! 0 


0 A T L AIRCRAFT 


TY^F  IMPLANT 


I I M ON  CO 'PON i N T - HOURS 


1 A l ( o 'C  13 


UH1H  NON  l 


L t.  V i.  L 


1.0  40.0 

1 O.i . i 40.0 

t’oi.i'  ?c.o 

4 0 7 . 0 1.0 

A LOt.  ART.  A LIV-L  1 T mV  I KATE  1 AVt  K/*Tt  2 A/XI  RATIO 


'4 


I >>  / 


J 


l{UN 

o a r e 

AIRCRAFT 

T YPt 

IMPLANT 

TIME  ON 

COMPONENT-POURS 

is  i n- 

.1C  H 

OH  1 H 

NONE  0 

1 <•  1 . 4 

Lt  Vt  L 

RATE 

1 . 0 

i ; n . r 

71) . 0 
’0.0 

A 

< ol . v 

L 0 j A v l •* 

^ U • Li 

1 .0 

l , V t 1 I M 

A V f RATE 

1 AVE  K A T r 

? A / X 1 

RATIO 

W 

»:5  r .rr*  •.  •* 

. 

5 5 . 

U . 

1^5 

. \J  • 

.’Alt 

• : : C’.  - f i 

T V Ft 

I ’It  LAM  1 

i'.  l C A.  C C " r'  \ l \ 1 ■ *■ 

*♦ 

1 /'  / : 

E 

'I'll  H 

NON!  0 

' L * J 

• 

Lt.  V L t 

•«  T E 

1 . 

i , ’ i 

S " 

o o r; 

> W1  • L 

V.  . o 

i ,i : . , 

S’  .•'* 

C L1  J m V* 

v.*  • 1/ 

>%J  1 

1 . ‘> 

•<s;.  ■ 

1 . 1 

A 

L v O M *\  1 A 

l . v 1 i n r 

AVE  K A T T 

1 AVE  A T E 2 

A / X 1 RATIO 

1 t 

'*  S J . c S r. 

^ V)7. 

Sd  . 

5 1 . 

1 C 6 . 

•’  0 \ 0 A I t 

« I R C •>’  A E T 

T Y PE 

1 ME  L AN  I 

I I MI  0\  l ONt  N I HOU  K S 

' J S . ? 1 A f * 

W 15 

OH  1 H 

NONE  fi 

5S  '•  . A 

L J L L 

a r e 

1 

AC  .0 

S J . U 

JO  .0 

i .u . r 

50.0 

, 

2 ■>: . ■ 

?.  :■ . o 

A .0 

Ijj.u 

1 .u 

A LOO  ARC! 

1. 1 V f l t "i  T 

WE  h A T F 

1 A v e;  KATE 

<»  A / X 1 KAT10 

it  '5  0 • 1 i?  L 

A 4 c • 

25. 

is . 

2 0 8 . 

m 





— WM 


*"•"  ' • — rr TT — V " v V 


< UN 

o Art 

A l R C K A F T 

TYPE 

I MPL AN T 

TIME  ON 

COMPONt N 1 -HOURS 

7 136. 

21  l 

n 

(C  U 

UH  1H 

NONt  0 

1 MS  . 2 

LEVEL 

KAIL 

A 

1 .0 

1 jo.  j 

2 V) . 1 

S j ij . u 

L 1 i>  '«  < r- 

\ 

7f;  .0 

7 it . 0 
10.0 

1 . It 

L t J l INI 

AVI  K A 1 1 

1 A V L K A 1 1 

2 A /V  I 

h A 1 ID 

1 1 t 

5 J . 1 •> 

‘is. 

3 8. 

A 9 . 

1 6 A 

< oM 

■w  I * 

' I \'  C 'At  1 

I Y t'| 

I "‘M  l AN  1 

T 1 . ON 

l . ' i ■ j i N I - 1 < S 

•'  ( , 

. 2 : r 

7 

■:  1 2 

'JU  1 n 

NONE 

' . S 

LI  V L L 

l\  A 1 t 

1 

*#n 

A 

SO . 

1 M. 

i v'«.l  . c 

1 iu  • C 

/ 1 
'•  • o . » 1 

L ' vj  »« X‘  t. 

A 

0 j . L' 

A 1 . . 

( U . »J 

:> . 0 

1 . r 

u l V : L ! N T 

A V E RATI 

1 A V t h A T F 

? A / X 1 

RAT  1 J 

S "i  . 1 '• ' 

< N 

MS. 

25  . 

A 1 . 

lew 

• 

'uK 

1)  A I 1 

\ i K i t<  A F l 

r vf’F 

i *i n an  i 

1 1 r on 

l 0 Ni’uNi  N J — *1011  *x  I 

' MS 

. 5 f 

y ,A 

• C 2 

Lit'  1 ft 

NON  fc  0 

12  7.9 

L t V L l 

'?  A T l 

A 

1 

SU  . o 
> u . C 

1>)J  . i 
i > : . r 

L v> t\  i\  *. 

i 

IS  0.0 

1 S u . u 

S 0 . 0 

6 . ii 

1 .0 

l 1 V 1 1 l >4  1 

A V t KAIL 

1 A V fc  K A 1 l 

2 A / X 1 

R A 1 l o 

i > t 

0 . 1 c v 

» • s 

ins. 

S ? . 

7 S . 

S2 

. 

J 


■ T,  h — m 


mumi 


RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIRE  ON 

CO  MHO  WENT  - HOURS* 

/J39. 

2S  7 7 (j 

SC  13 

UH1H 

NONE  0 

352.2 

LEVEL 

RATE 

r.  A 

1 .0 

103.0 
•Mu . C. 

3 5 r .o 

L 0 o AREA 

60.0 

60.0 

20.0 

1 . 3 

LEVEL  I NT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/X  I 

RATIO 

lit  Of. 

.is e ?s 

24  7. 

32  . 

4 3 . 

191 

• 

> o \ 

D /,  T E 

AIRCRAFT 

TYPE 

1 E L A 1.  T 

T 1 t“  l 0 .\ 

C v Pu.uM  — in  I.  k S 

. 4 1 . 

2 c i C 

C 1 ? 

Oh  1 .1 

U 0 .-.i  <• 

3 9 n . '/ 

> 

L c V E L 

R A Tl 

1 . f 

ISO . f 

~ 

(■it  «J  . C 

Lj»  twit 

S .(> 

SC  .c 

1 . • L 
5..: 

i .i 

Lsn  i r.  l 

a V F.  KATE 

1 AVE  k A T E 

t A/  X 1 

K ?\  1 1 w 

1 , t f’5 

n.  <*51  rs 

5 5 3 . 

25. 

38. 

31  C 

• 

. ON 

It  ATI 

a IRCHAF  t 

T YEE 

implant 

TIRE  ON 

COF  H^I.ENT -HOOKS 

. it. 

3 11  i'  • 

tc  U 

Uh  1 H 

NONE  0 

1 5 e . v 

LEVEL 

RATE 

h 

i .r 

20.  0 

U3.r 

(-00.1 

4 00.  C 

LOG  ARIA 

9f  .0 
9C..I 
50.0 
£ u . L 

1 .0 

1 (Vll  1 N T 

ave  RATE 

1 A VF  RATE 

c A / X I 

PATIO 

. r wb 

L.;m  l 3 

£ o 2 . 

34  . 

55  . 

154 

200 


: — ■ : ' — ■■■■■’. “’■TIT' 


X 


ON  D AT l 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLAN  T 

T1KF  ON 

CCMPONkNT 

43.  4 6 

7 c 

bC  1 0 

U H 1 H 

NONE  0 

4S  .6 

Lt  Vfcl 

RA  TL 

1 .0 

6i..U 

1 00 . 0 

o ( * . 0 

cV,"  . ( 

2 f>  . 0 

4 1 i . { 

1 .1 

\ L v<  o A K 1 

t\ 

I V l l 11.1 

A V F K A T t 

1 A V F R A 1 F 

2 A/X  1 

K M Id 

i l > C . 1 / 1 

\ ' 

< S - . 

31  . 

42  . 

21  3 

• 

. N III 

. ! • Cl  f T 

TYI  F 

I \ I l AN  T 

TiM  O- 

l i i*  l vK  t.  ?.  T 

A . 

• i 

i 1 V 

Vi  H 10 

\0I;  1 

2 1 .v* 

L V l L 

‘•Mil 

1 . « 

1 L • 1 ' 

IPO  . P 

i.v . » 

■ l t ( 

-■> . r » 1 

•t . ...» 

1 . . 

L0  j /.  K t 

y 

i.i  V ' L i «T 

* V E RAIl 

1 AVE  NAIF 

2 A / > I 

( 1 s L> . 1 c l 

{ * 

' 1 .. 

l 0 . 

4 0 . 

1 ' V 

• 

'J  \ Uhl1 

.*  li  t - „F  I 

T Y F F- 

IMPLANT 

Tli'l  P\ 

Ci  I.PONtN  1 

4 3.  f> 

7 A 

. c o 

OM  1 H 

NON  F P 

C 7 .2 

t r VEL 

KA  T I 

1 . 0 

(j  0 . L 

30. 

no . •. 

1 3 3 . i 

<.i  .(' 

L J i1  t V. 

< • C 

*33.o 

1 • 

LOj  a « t 

p\ 

1 V‘  l 1 ’i  T 

mV  E V •*.  T u 

1 A V F KATE 

2 A /X  I 

RATIO 

r 'A  3 . •'  ' 1 

’1  . 

2 7 . 

41)  . 

1 V 

1 


201 


Er’S 


R UN 

D Alt 

I K C k A kl 

T Y HE 

IMPLANT 

TIME  ON 

COMpONtNT-HOURS 

V .146 

9 8 76 

JC  14 

UHl  H 

NONE  0 

202.1 

LEVEL 

KATE 

. A 

1.0 

so.o 

100.0 

200. 0 

500./ 

L O o Adtn 

/n.o 

70.0 

uU  . U 

11.0 

1 .0 

L t.  V k L I N T 

AVt  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/X I 

RATIO 

. ; 1 1 

os  r .is.  <•*. 

■'ll. 

57. 

50. 

1<  t 

• 

i’  b N 

D /•  T f 

a i c u n f r 

T Y Pfc 

IMFL ANT 

I I M L ON 

C 0 H H 0 N t N T -HOLiht 

is/ 

. 1C  i 7'' 

L 14 

UH  1 H 

NONE  U 

345  .7 

L - V E L 

?/v  T E 

_ A 

1 .0 

5 0 . u 

1 jj.  r 

2 00./' 
so.o.  r 

s JO  . 0 

L 0 3 A ri  £ A 

>0.0 

5u  . J 
i 5 . w 

15.r 
? .C 

1 . j 

LEVEL  1 J T 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

Z A / X I 

RATIO 

. •*  k 

C A 0 . 1 u l ; 5 

5 7 5 . 

21  . 

54  . 

1/1 

• 

< 'JN 

U AT  L 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

1 0 V,  P J ii  E N T - Hu  U R ' 

.148 

. 11  o 7 6 

.>  C 8 

OH  1 H 

NONE  0 

135.4 

LEVEL 

RATE 

A 

1 . r 

100.0 

200.0 

3C0 . if 

400.0 

L0  3 A Rk  « 

55.0 

35 . 0 

15.0 
5.0 

1 .0 

LEVEL  int 

AVE  RATE 

N 

1 AVE  RATE 

2 A/X  I 

RATIO 

. ,'2t 

04  0.5Uc  04 

541). 

Id. 

26. 

207 

• 

• *» 


202 


’ 7“  ’v  ' — 7~X . v 

i 

T Y »»fc  IMPLANT  I 1 M F ON  COMPONtNT -MOURS^ 

UMlM  NONE  0 NO.i 


KATE  1 AV  t U A T t H A / X l UMIJ 
4j.  I'J'J. 

TYM  l -I M AX  I I I 'll  ON  CCAVOIXi  N1 -HCVk: 

DM  1H  NOXt  ('  . 4 


K'  A r t 1 A V t KATE  0 A / X l *»  A M 0 

. .).  rs  fi.iu  "c  ? o.t . <?4 . j*..  i . 


i 


iUiN  O A 1 L 

<*040.  1?  8 f'j 

LEVEL 


1 . 0 

lOO.f 

i'i/O.i 

*30.1 
4 TO.  ) 
l Ju  * R L A 


. • A 

‘It  >5 


‘ . 1 


fO'l  0 * T t 

. 1 . 13  f t •' 

LtVtl 

i ,r 

1 U J . i 

M 

C v*  w • \ 

4 5 j • » 

lA  LOu  ArtA 


A 1 1<  C A A F 1 

oC  1<? 

RATE 

ft  J . G 
60.0 
J 6 . 0 
6.0 

1 . ' 

L i V H L l \ T 


l V C - A f T 
■ t 14 

RAM 

jo.r 

3 J . J 

y ~v 

w v • w* 

1 . 0 

L V r L l X T 


A VE 


A VE 


t 


RUN 

0 ATt 

AIRCRAFT 

TYPt 

1 M PL  AN T 

TIME  ON  COMPONENT 

70  51 

. 26  8 7o 

UC  8 

UH1H 

NCNE  0 

285.6 

LEVEL 

RATE 

•'  \ E A 

1.0 

10U.0 

200. r 

300.  l 

5 1/ o • L 

L 0 AkM 

70. U 

70 . G 
2C.0 
1C.0 

1 .0 

l t V 1 1 I N T 

A VE  RATE 

1 AVE  PATE 

2 A / X I FATio 

. f 4 L 

05  0.3ft  ( r- 

3Rf  . 

2P  . 

4 5. 

2 U 0 . 

R l!N 

DATL 

*«  I F.  C K A F T 

TYPE 

I w F'L  AN  T 

TTNF  ON  C: MPONlNT 

; j 5 ^ 


< OC 


Uh  1H 


fviON  E 


74  .0 


l t Vt  L 

1.0 

bo.r 


RA  J i-. 

oO.f 
*o . r 


2 0 0.  r 

2C  .r 

- Jii.r 

A . ij 

4 o 3 . r 

1 .c 

r t A LOo  A K E « 

LEVEL  INT 

AVE  RATE  1 

AVE  PAIt 

.lot  r 5 p.ur  F R 

3 1 P . 

25  . 

59. 

A /XI  R/TIO 
173. 


204 


tf  UN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

7052 

1 9 7 fc 

E3C 

13 

UH  1H 

LEVEL 

RATE 

» C A 

1 .0 

50.0 

100.0 

200.0 

260.0 

LOG  AXE  A 

LEVEL 

40.0 
40.  C 
? 5 . P 
3.0 

1 .( 
INI 

AVE  RATE 

ii  t 

LA  0..'Vt  14 

71 

l 

c L' . 

■\  l N l'  A T L 

AIRCRAFT 

T YPl 

1 ■>  4 . 13  » 76 

i<  C 14 

IJH  Iri 

L£  V t L 

ha  r t 

1 .0 

90  . i 

120.  C 

9C  . 0 

2C0 . C 

6 0 . P 

‘♦u  J • l 

7 5.U 

622.0 

7.0 

FjO.u 

1 .0 

i *■  A LOG  A n E A 

LEVEL  INI 

A V E K A I L 

-'Ft  15  0 . 1 5 1 L 6 

66  6. 

36  . 

R u N DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

J 5 5 . 1 5 9 / c» 

t»C  12 

UH  1H 

LEVEL 

R A 1 1 

1 .0 

100.0 

1 JO.O 

1 JO.O 

203.0 

60.  P 

• 

500 . 0 

7.0 

JJO.  P 

1 . 0 

REA  LOG  area 

L r V t L I N T 

AVE  RATI 

29 t 05  0.1 5L  06 

5j3. 

36  . 

205 

IMPLANT  TIKE  ON  C 0 K PO N k N T - HOU R S 

NONE  0 51.4 


A VF  KATE  < A / X 1 PAT  1 U 

2k  . It  7. 

[ft  LAM  TIFF  0 A Ci-VPwNL\T-»  Ol'KS 

NONt  C 7C.1 


AVE  Kk  It  ..  A/\  I K A I 1 0 

61.  321. 

IMPLANT  TIf.L  ON  COF,Pv>.\LNT-MOl)kS 

NONE  0 9 7.«. 


1 AVE  "ATE  2 A / X I RATIO 
60.  291. 


J 


r"  " 

■’a*  ' 

— 

. v. . " %•  T1 

RUN  D AT  F 

AIRCRAFT 

TYPE 

I M PL  AN  T 

T I M C ON 

COUPON  ENT -HOURS 

% 

7Ubb.  16  V 7o 

MC  8 

OH  1H 

NONE  n 

140.6 

f LEVEL 

RATE 

1.0 

60 . 0 

bo.o 

60.0 

mo.o 

4 0 . f 

2or.i 

30 .0 

300.0 

2.o 

o oo.  r 

1 . 0 

1 ' L A l 0 o A r\t  A 

L t V t L I N T 

A V F.  RATE 

1 AVE  A A T F 

2 A/X  I 

K A I 10 

. 1 ' t 0 *>  C1 . c c F C 5 

MO. 

23  . 

3 7 . 

231 

• 

U'  J L)  * T 1 

1 3 C i’  4 F T 

T Y Pt 

! «:PLA'j  T 

T 1 >.  e 0 N 

C C SPvxtN T - HOUR  6 

Ob  7.  17  *>  7b 

C 1 3 

OM  1 H 

NONE  0 

ibl  . V 

L t V t L 

■'  A T t 

1 .0 

0.)  . 1 

iro.r 

60.0 

llJ,  U 

3b.  0 

403  . 1 

6.0 

300*0 

i . j 

« ’r  4 LOG  An  c A 

L r V s L I N r 

m VE  K A T fc 

1 AVE  i.ATt 

2 A / X I 

h 4 T 1 0 

. 1 3 t 0 j C.*Vt  f 3 

4 3 4 . 

30. 

44  . 

? rj  2 

• 

3 J N 0 A T F 

AIRCRAFT 

TYPE 

implant 

T IME  ON 

CO'VoNlNT -hours 

-'OS*.  20  R 7 c, 

iC  14 

UM  1H 

NONE  ) 

M . 7 

LEVEL 

K A T l 

1 .0 

40.0 

20  J . J 

40.0 

303.0 

22.0 

1 000. 0 

o . 0 

1 soo.o 

1 .0 

> : L A LOG  AR^  n 

l L V E L l N T 

AVE  RATE 

1 AVE  PATE 

2 A/  X I 

RATIO 

J.  : > t ub  0.44c  u3 

11  2*. 

16  . 

2*? . 

6 30 

• 

• 

■L ~ _ 

206 

M— 1 - — 

J 

0 ATE 


AIRCRAFT 


i' J bs> 

. 21  V ?0 

0 C 8 

LEVEL 

RATE 

1 . 0 

100.0 

10U.  C 

100.0 

200.  n 

3C.C 

b C 0 . l 

22.0 

1 b b b . C 

1 . . 

’ 5,  A 

L 0 3 A R t A 

L ' V E l 1 N r 

) c 

Ob  O.iAc  15 

V?b. 

< .IN 

JcTl 

AIRCRAFT 

/ 'r,0 

. 22  V ?6 

o C 12 

LEVEL 

R A T E 

1 . 0 

ft  0 ■ j 

200.0 

60  . 

32?. 

•4b.. 

5 J J . t 

2b . b 

i j j ? . : 

1 . 2 

. C A 

L 0 3 AREA 

LEVEL  I N T 

1 R E 

05  0 . £ 0 F 'A 

3 ’ ,2 . 

Ron 

o AT  t 

AIRCRAFT 

7 . J o 1 

. 23  R 2o 

!C  1 1 

L E V t L 

RATE 

1.0 

60.0 

3 0.0 

60.  C 

1 JJ.C 

4u . J 

2 00.2 

2 0 . >2 

*•  J 0 . b 

3 . 0 

30b  . J 

1 . 0 

L A 

L T 3 AN  . A 

i. ; V 1 L I IT  T 

1 1 c 

1 1 3 J, id:  b 3 

i . 

TYPE  IMPLANT 
UHlH  NONE  0 


TIME  ON  COMpONtNT-MOURS 

? 9 1 .3 


TYPE  IMPLANT 
IJ  H 1 H NCNF. 


T I ^ fc  ON  C JvPONLNT-HOURS 

A 1 0 . J 


tVEL  I NT  *VF  RATE  1 A Vfc  RATE  2 A/XI  RATIO 


TYF'e  IMPLANT 
UHlIl  NONA  0 


TIME  ON  COuPuhLUT-HOURS 
3b  7 . J 


J 


R UN 

DATE 

AIRCRAFT 

a*  ... 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

CO M PON tNT -HOURS 

7062  . 

27  V 7o 

5C 

14 

OHIO 

NONE  0 

31  .5 

LEVEL 

RATE 

At  A 

1 .0 

70.0 

1 5 3 . f . 

200.0 

30U . G 

LOS  AREA 

level 

60.0 

60.0 

40.0 

10.0 
> .6 

;nt 

A V E K A T c 

1 A V E RATE 

2 A/X  I 

R A T iO 

'?  _ 04 

0 . 1 2t  ( i S 

2 1 

> . 

a3  . 

44  . 

165 

• 

R UN 

0 a T l 

A I R C R 

«F  T 

TYPE 

iMF’LA.VT 

TIME  ON 

CO  ••’PONi.N  T -HOURS 

7.145. 

50  ) 7 s 

■ iC 

12 

U h 1 H 

NONE  '1 

2 5l  . 1 

L £ V £ L 

RATE 

»\  t A 

1 . 0 

5 0.  r 

100 
j u j . u 

5 00.2 

LOj  AREA 

LEVEL 

oil . U 
oO . 0 

i : . 0 

10.  J 

1 .0 

I NT 

WE  RATE 

1 A V E PATE 

2 A/X  I 

RATIO 

12..  04 

0.1 9K  : ’ q 

54 

5. 

25  . 

.50  . 

21  5 

• 

RUN 

OATH 

AIRCRAFT 

TYPE 

1 MPLAN T 

TIME  ON 

CO  MPJ.^NT -HOURS 

7 JO  < . 

50  9 7 o 

P C 

12 

II H 1 H 

NONE  0 

250.1 

LEVEL 

RATE 

REA 

1 .0 

5 0 .('. 

1 0 J . 0 

3J0.r. 

500. L 

L So  A n £ A 

L t V F.  L 

oU . 0 
60 .0 
60 . 0 
10.0 

1 . 0 

IN  T 

A V £ « A T t 

1 AVE  (\  A 1 E 

2 A / \ I 

RA  1 10 

545.  25. 


12 t 05  0.1  9E 


59 


213 


' 


RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON  COMPONtNT-HOURS 

7069. 

4 10  76 

BC  13 

UH1H 

NONE  0 

359.4 

LEVEL  RATE 


1 .0 

30.0 

5U.0 

80. 0 

100.0 

60.0 

200.0 

30.0 

333.0 

7.0 

4 JO . 0 

1 .0 

‘..REA  L03  AREA  ■ 

LEVEL  I NT 

AVE  R ATE  1 

AVE  RATE  2 

A / X I RATIO 

.Hi  05  0.54=  US 

52  0 . 

35  . 

56. 

177. 

R L \ 

j A T C 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIKE  ON 

COKPONcNT-HOUPS 

v 3 4 . 

? 13 

76 

BC 

12 

UH1H 

NONE  0 

101  .5 

L!-:  V_  L 

RATE 

•aRE  A 

1 . (J 

103.0 

2.33.0 

3 3 u • 0 
433.3 

500.0 
LOG  ARE 

A 

LEVEL 

60.0 

80.0 

60.0 

20.0 

S .0 
1.0 

I NT 

AVE  RATE 

1 AVE  KATE 

2 A/ Y I 

RATIO 

.23 E 05 

3 . 64  E 

05 

45  S. 

41  . 

60. 

259 

• 

RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

COMPonENT-HOURS 

7 0 6 5 . 

13  13 

7o 

BC 

6 

UH1H 

NONE  0 

296.5 

LEVEL 

RATE 

■*.  r a 

1 .C 

103.0 

203.0 

400.0 

630.0 

LOG  AREA 

LEVEL 

70.  n 
70.  (J 
50.0 

9.0 

1.0 
INT 

• 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X I 

RATIO 

. 1 Vt  05 

0. 5UE 

C5 

439. 

33  . 

49. 

263 

• 

->  * f% 


RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

I 'I  PL  AN  T 

TIME  ON 

COMPONENT- HOURS 

7067. 

15  10 

76 

UC  12 

UH  1H 

NONE  0 

414.7 

LEVEL 

RATE 

' \ c A 

1.0 

100.0 

200.0 

300.O 
:>  j J . 0 

63  0.0 

10  3 AREA 

70.0 

70.0 

40.0 

20.0 
S.u 

1 .0 

LEVEL  I N T 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

? A / X I 

RATIO 

.lit  OS 

u . r>  i *: 

05 

36  5. 

30. 

49. 

2oU 

• 

' 1 i 

.)  AT  £ 

AIRCRAFT 

TYPE 

I 'I PLANT 

TIME  ON 

Cv'r'I’OntM-H.'l'Kt 

,’j  7 1 . 

15  10 

7 6 

uC  12 

UH  1 H 

NONE  0 

414.7 

1.  L V E L 

RA  TF 

•V  ,»  £ 

1 . 0 

10  0.0 
t J ) . u 

3 0 0.0 

5 u J . 0 

600.0 

LOG  AREA 

70 . 0 

70.0 

4 0.0 

20.0 

5.0 

1 . 0 

L F V t L I N T 

AVE  RATE 

1 AVE  FATE 

2 A/X  I 

RATIO 

.1(03 

3 . 31  E 

0 3 

653. 

30  . 

<■  9 . 

260 

• 

■< 

DATE 

A I R C R A F I 

TYPE 

IMPLANT 

T I ME  ON 

CCMPONtNT-HOU«S 

M2?. 

18  It) 

76 

<C  rf 

U H 1 H 

NONE  0 

3U 1 . u 

LEVEL 

RATE 

< E A 

1.0 

100.0 

200.0 

400.0 

600 . 0 
LOG  ARc. 

A 

100 .0 
100.0 
61) . 0 
9.0 

1 . 0 

LlVEL  int 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/X  I 

RATIO 

'.'St  05  0.1  1 6 06  451.  43.  66.  25  8. 


210 


K UN 

0 ATL 

A IKCRrtf  r 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

COMPONENT -HOURS 

7 0 7 5 

. 19  in 

7 6 I1C  15 

UH1H 

none  n 

5h0  .5 

LEVEL 

HATE 

* i /\ 

1.0 

sy.o 

100.0 

l.  u .)  . u 

5 03.T 

4 Oil  . 0 

L 0 Ci  A n ■ 

1 00 . 0 
ion.n 
sn  .0 

VJ  . u 
.>.0 

1 . u 

- L • V 1 INI 

A VI.  K A T l 

1 A V E i\  A T t. 

2 A / X I 

k A 1 1 0 

1 f c 

is  0.57. 

1 i % •>  1 . 

45  . 

6 7 . 

1 7? 

• 

< yi 

0 A T 

\ 1 •'  C .<  A 1 1 

TV  ’t 

1 " rL  A 1 T 

Tilt  N 

Cl  v Pu.ul.N  1 -ll  '.MIL 

< .i  ?b 

. 2 2 10 

! , C a 2 

U ri  1 H 

»oni  i 

? ' 6 . S 

L L v _ L 

.<  \ 1 

1.  r\ 

1 .0 

1 IJ.U 

20D.0 

.•>  0 j . iJ 

4 J a • 0 
'•  i 1 J . 0 

Lv.'  O fl  0 L 

< 0 . 0 

JlJ  . o 
00.0 
l-'  . 0 

.5  . J 

1 . 0 

« L VI.  1 0 T 

AWE  *ATE 

1 AVE  s«Tr: 

2 A / X 1 

S M i j 

i 

' S .1  . 1 4 t 

OS  440. 

21  . 

j4  . 

did 

.<  ON 

DATE 

*,  I 'T  C 1 ii  K T 

TYPE  I ‘1  PLAN!  1 

1 ML  ON 

C 0 M P 0 r«  t N 1 -HOUR 

' J 7 IS  . 

- 11  7 ' 

> L 14 

OH 1M  NON  c 0 

65 . 5 

LEVEL 

•TATE 

1 . U 

1 if)  .0 

50.  u 

150.0 

. 

5 0 . Ci 

iso.  a 

100.0 

90 . n 

b ] . r 

4 0 . P 

c U J . U 

2 5 . U 

5 0 3.'.' 

4.0 

4 U 0 . U 

1 . u 

< i.  A 

LOG  Axta 

LI  V I L I N T 

AVE  NATE  1 AVE  hAJE  l 

A/X  I 

k A I I 0 

1 V L O' 

> 3.10c  (4 

514. 

40.  8b. 

152, 

i v l ob  y . i o c f s 


8b 


15?. 


RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

70  70 

5 76 

BC  14 

UH1H 

MAIC  13 

LEVEL 

RATE 

1 .0 

100.0 

100.0 

100.0 

2C0.0 

BO . 0 

590.0 

40.0 

1 000.0 

15.0 

1 5 JO  . 0 

5 . J 

2009.0 

1 .3 

» \ t A 

LOo  ARtA 

L r.  V E L I N T 

AVE  RATE 

1 AVE  RATt 

.'Or 

05  0 . 7 5 C 'S 

1 5 <3. 

22  . 

60. 

<\  UN 

DAT  t 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

7 J 6 i 

14  10  7 o 

iC  14 

UH  1 H 

UH  C 2 1 

LEVEL 

RATE 

1 .0 

700.0 

200.9 

700.0 

i J 0 . G 

oOO . 0 

5.99.9 

500.0 

1 Du  0 . u 

5u . 0 

1 509.0 

1 .9 

i . t A 

LOG  A R fc A 

L • V E L 1 NT 

A VF  RATE 

1 AVE  RATE 

.'■ut 

Jo  Cl.  2$i  u,J 

1 05  . 

304  . 

461  . 

ia  oN 

DAI  L 

n 1 rt  C K A F T 

TYPE 

IMPLANT 

;• o t,  o 

. 30  7 76 

•>C  6 

U H 1 H 

MAIC  1 A 

LEVEL 

RATE 

1.0 

oU  . 0 

109.0 

<'0 . 0 

2UJ.U 

60 . 0 

509. 0 

2 0.0 

1 UOO.  0 

1 .0 

»> 1.  c A 

LOG  AREA 

L 1 V E L INI 

AVE  KATE 

1 AVE  R A T L 

. 5 2 c 

95  O.KE  (16 

64  2. 

32. 

52. 

212 

TIME  ON  COMPONlNT-HOUKS 
212.1 


5M  . 

I llTE  ON  E v) .'(Pc/ N t. N I - E<  vlli K S 
5.  . 7 


6 6 3. 

1 I VE  ON  COMPONENT -HOURS 
2 79 .2 


D AI  t 

AIRCRAFT 

. 26  10  76 

uC  1A 

LEVEL 

RATE 

1.0 

60.0 

100.0 

60.0 

200.0 

30.0 

300.0 

10.0 

AOO.O 

A . 0 

600.0 

1 .0 

LOG  AREA 

E t V E L 1 N T 

06  O.lo:  06 

A 5 0 . 

DATE. 

A 1 ? C R m F T 

6 11  7 o 

'C  12 

LEVEL 

RATE 

1 .0 

50.0 

10J.  0 

30.0 

200.0 

35.0 

330.0 

20.0 

3 0 J . 0 

6 . o 

700.0 

J .0 

LOG  A R l A 

LEVEL  I NT 

06  U.26E  OS 

5/1  . 

DATE 

AIRCRAFT 

. 19  1U  7c 

. C 1 A 

LEVEL 

RATE 

1.1) 

AOO.O 

500.0 

AOO.O 

2 0GJ.0 

3JO.O 

5003.0 

100.0 

1 Ouuj  . 0 

9 . U 

T Y HE  IMPLANT 

UHlH  NONE  0 


TIME  ON  COMPONlN I -HOURS 

216.0 


TYPE  IMPLANT 

U H 1 H NONE  0 


238. 

TIME  P\  CU  -IPONcN  T-*U'l  < S 
A ? 2 . 4 


TYPE  IMPLANT 

UHlri  UH  C 9 3 


T I E ON  IO.IkOhlNT  *H  Cl!  .<  S 


LOG  ARCA  LEVEL  I NT  AVE  KATE  1 AVE  HATE  2 A/Xl  KAIIO 


. I St  0 7 0.27b  1 


6366 


k 


AIRCRAFT 


IMPL  AN  T 


TIMF  ON  COMPONLNT- HOURS 


7 0 29, 


7 7 76  it C 


UH1H  M A 1 C 25 


272  .2 


LEVEL 


RATE 


1 . 0 

200.  U 
500.0 
1 1-JO.  0 
1 200. 0 


100.0 

ino.n 

35.0 

2.0 

1.0 


, l A LOo  « R t A I LVLL  INT  mV E KATE  1 


AVE  RATE 


A/X  I RATIO 


9 i ] 5 0.591  ' f> 


1 01  S. 


<.9  7. 


,t  l R C R A FT 


I ME  L A N T 


TIKE  0 N COMPO.Nu  N T-HOURS 


1 . 1 U 6 7 s 


L r.  V i L 


U H 1 H UHC 


1 . n 

153." 
500 . 0 
/ 3 0 . n 


1 50.0 
1 5 0 .(• 
70.0 

1 . 0 


..  t.  LOG  aria  t i Vt  L l M T AVE  RATE  1 A V F KATE  2 A/X  I RATIO 

05  0.47L  05  42  9.  73  . 99  . 33  3. 


7 








' 


TV-  ... 


RUN  t>  A T F 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

COMPONENT -HOURS 

"004.  3 5 

76 

HC  8 

UH1H 

NONE  n 

100.4 

LEVEL 

RATE 

1 . 0 

40.0 
sci . r 

1 0 0 . ( 

1 5 yj  . J 

•\  t.  m LOo  A K 1 

A 

100.0 

7 00.0 

70.0 

10.0 

1 .0 

L t V k L I N T 

ave  rate 

1 AVE  RATE 

2 A/X  I 

RATiO 

i .14  . t 

04 

1 l!  7 . 

40  . 

62  . 

71! 

R l N 

0 AT  t 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TINE  OP 

CiMPOUlNT-POURS 

,r  ? 

11  •>  7 a 

t'  C 1 4 

UHlH 

NON  E 0 

1 5 7 .1 

LEV;  l 

RA  TL 

C A 

1 . j 

70.  > 

ISO., 

7 U J . t! 

r 0 .7 . ~ 
i 0 j . l 

i oo r . : 

L 0 ij  a R c a 

150.0 

i s o . r. 
vo.r 

5 0 . u 
15.0 

5 . u 
2.  5 

1 . 0 

L t V 1 1.  I N T 

a V E RATE 

1 AVE  RATE 

l A/  X I 

PA  T 10 

1 L 

_'S  0.7)1.  US 

10  2 0. 

41  . 

84  . 

2 7 < 

. 

2 1 5 


_ 


... «. 


r 


W" 


RUN 

'00*3  , 


DA  If 


AIRCRAFT 


13  3 fi>  PC 

LEW  t L 


1 .0 

1 0 j . (.• 

3 n .t  . •- 
5 u o . v • 

/iii,*! 

i i'u:. 

i 20  r . 

1.  **.  \ h 


‘U”.  DM 

1 ^ . 1 I *5 

u!  V L 


i.l . 

1 . 


-J  Ukl  . U 

/ » > 

*♦  i I *.  • • 

t A l.0u  ,*  < l 


,)l  is  :-.11 


K UN 

Ull). 


DAT,. 

IS  ‘j  / , 

Lt  9L  L 


1 .0 


E A 

t I 


c . . t 

3 U . J 

i.i: . 

i'jd  . 1 1 

2 4 u * o 

L i 1 (>  AM 


5 3 . 3 t 1 


12 

KATE 


i sr.  .n 

1 Jtl.il 

'.'I  . 1 

Hi  .(■ 


1 . 

i.«T 


I .7 


■ f : m r 


i j 


\ \ T 


1 't. 
1 

i i 

3' 


I i V l.  I'M 


S ' 1 . 


•t  i < C P A F T 
C 1 2 

RATE 


1 ST)  . I' 
153.0 
1 0il . u 
3 5 . i 

1 . 5 
1 . u 

L l V i I.  PIT 


: 'J  1 


..  , - — - 


type 

UH  1H 


INPLAN  T 
NONE  C 


TIME  ON  COfpuNtN I -HOURS 
379  .o 


itlf  i\  A T L 1 


AVI  r A T L 2 

''I  . 


A/M  V A T i J 
31“. 


T Y • ’ f 13  PLANT 

o h 1 M NONE  ( • 


T 1 r r O'  C .PL  Yt  N T - H C U 9 f 

Si  *■  . J 


V E RATE  1 A V f h A T L 2 A / \ 1 AT  10 

SO.  . 11'**. 


T Y I’E 
UH  1 H 


1 1-1  EL  A .x  T 
NONE  0 


T I •*  h ON  CoPPUi.c  NT -HOURS 

I^A  . 7 


i VE  RATE  1 

49  . 


AVE  PATt  2 
74  . 


A / X 1 RATIO 
79. 


2th 


— 


r 


— ~ — •" 


- 


■i. S 'T' 


~~  \ 


R UN 

0 AT  F 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

COMPONENT -HOURS 

}•  J 1 4 . 

26  i 

7 6 

UC  3 

UH  1 H 

NONE  0 

14.3 

LLVtL 

RATE 

. t.  c A 

1 .0 

30.  0 

mj.o 

200.0 

300.0 

4 0 3.’i 

LOO  ASIA 

2UU.0 
200.0 
50.0 
7.0 
2.  S 

1 .0 

L t V ‘ L 1 N T 

AVE  RATE 

1 AVE  RATt 

: a /xi 

RATIO 

. I -U  0 

S O.o-if 

r s 

>3  3. 

45  . 

e0. 

0(1 

♦ 

K J 

J ■ • T 

M U L R 4 f T 

TYK 

1 ■’  PL  A N r 

T ;:••£  ON 

L (.  ’-IPuhi-HT  - HOUR  .*• 

• "J  1 J . 

D 

/ o 

C 14 

Uhl  H 

NONl  0 

2 3 . v 

L..Vll 

R A Tc. 

» c > 

1 . 

J *J  • 

5 J . 0 

2 3 3.0 
i'i'J.u 

LOO  AREA 

ISO.  3 
125.C 

60 . u 
6.0 

1 .u 

L f V c L I Im  T 

AVE  h f\  T t 

1 AVE  tv  A T E 

2 A / X I 

tv  1 i 0 

. i i _ i 

3 0.232 

r s 

21  >. 

32  . 

5o  . 

7 5 

• 

r uv 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

I 'I  PL  ANT 

TIME  Oh 

C JOPO.ilN  T-HOJRS 

-vm . 

22  A 

7 6 

t>C  14 

UH  1H 

NOME  0 

364  .6 

LEVEL 

RAIL 

\H  - 3 

1 .0 

2 0 . U 

S3. 3 
10j  • 3 
ISj.O 

L 0 A R 2 

A 

90 .0 

30.0 

50.0 
6.5 

1 .5 

LEVEL  I NT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATF 

2 A/  X I 

RATIO 

RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT  TIME  ON  C 0 MPO N EN T - HOU R S 

% 

8 J 0 2 . 

26 

A 7 o 

MC  U 

UH  1H 

NONE  0 371.1 

LEVEL 

RATE 

1 

.0 

1 5J.  J 

JO 

. 0 

12  5.0 

ST 

• 1 

lOO.n 

i >:) 

. 1 * 

?<)  .1' 

1 Jo 

• l • 

1 .w 

< t ». 

lo  ; 

y^r  !\ 

L * V r.  L i Ivi  T 

a V E R A T t 

1 AVF  RATE  c A / X 1 RATIO 

. >2.  (■ 

4 1 

. v..: 

111. 

6 5. 

0 7 . o 5 . 

R i.  N 

u«T  : 

t\  l 

< C H /\  r T 

TYPE 

I m P L A N T 

T I 6 fc  0 \ 

C >v.Pj!,l  NT -HOURS 

. 1 ' '♦ 

C 

12 

IJH  1 H 

NONE  0 

2 V .0 

LEVEL 

RATE 

1 

roci . j 

1 'I.' 

r i * . o 
i or  .c 

. t.  4 

C.  • ) i « 1 

: '■  1 . • 

A J j . \ ) 

5 vj  . > ' 

• * . 

L).j  „ > . 

L e 

6 0 . J 
20.''. 
5.0 

2 . 5 

1 . 0 

V c L I J T 

A V b RATE 

1 AVF.  RATE 

2 A/X  I 

F.  A T i 0 

. * 5 . 

. 5 r-. 

•5  ? J . 

5 c . 

107. 

176 

• 

■TOM 

U A T r. 

A I 

« C R A F T 

TYPE 

IMPLAN T 

TIME  ON 

C 0 N y-  u i'« (_  N T - HOU  R i 

Ui  1 

. 6 5 

*.c 

13 

IJH1H 

NONE  0 

332.5 

• 

L . V ^ L 

RATE 

. EA 

1 

5 0.0 

5 j . e 
1'V). 

1 3 3 . o 

Dj  ARE 

A 

l r 

1 6-5.0 
150.0 

1 JO . 0 

i n . r 

1 .0 

V 2 L I NT 

A V E KATE 

1 AVE  RATE 

2 A/X  I 

K A T i \j 

. U :•»  r. 

0 A J . 1 6 f. 

U6 

1 J5. 

65  . 

86. 

65 

218 


I 

l 


OAT l AIRCRAFT 


TYPL  IMPLANT 


TIMt  ON  C0MPOM  NT -HOl'KS 


iJiiO.  11  !>  7 c '1C  13 


UHlH  NON  L 


1U  .£ 


Ul/tl 


1 .0 

sn.o 

1 JJ  . o 
c’jl. 

*»U  J . (i 
4 D O • i. 

L<“* 

lo  r\  \ 


1 5 U . U 
i so  .o 
ol) . J 


L • <J  L 


APE  k’  A T L 


A V€  vA  Tf  ? A / X 1 Kf-  T i j 


4 0 


> \ l.  \ A F I 


! TOLA  JT 


fJ  v > ' i j 1. 1 \ T “ 0 'XL'  > i> 


tJH  IP  NONE 


AS  t . i 


L : V L 


s:i . 

km . 

cL  • l' 

2 7 5 . I ; 

L ) ti  « ' 


1 •>  L . > 
is  . 

jLi  • J 

<♦  . v» 

1 . 0 

L - '/  . L l or 


•*)?>:  T AVC  RATE  <?  A/Xl  l<  A T i 0 


) . ? > r 


AIRCRAFT 


T Y oc.  IMPLANT 


1 l Mfc  UN  CO  Mr o;,lN  1 -MOUKi 


Z !>  ? t\ 


UM1H  NONE 


33/  . »' 


LlVcL 

1 .& 

3 u . J 

i u . : 

3 J "J  . I 


) 

/jj  .0 

1 5 l)  • 0 

A0.0 


n LOj  ArU*  LI/tL  ITT  AVt  RATE  1 AVF  KATE  J A/XI  RATIO 


. .4.’'  * S J . oAt.  L ’ 


DATt  AIRCRAFT 


TYPE  IMPLANT 


S0 1 7 . 

76  OC  12 

UH  1H 

NONE 

0 

L F.  V t L 

KAIL 

1 .0 

tso.o 

?00.  It 

150.0 

no. 

100.0 

(‘  J J • LA 

i u . u 

1 1 

V l)  • l* 

1 .1. 

,.,U  LTC.  / 9 1 

\ l.Vll  1 N T 

*VE  RATt 

1 A V! 

■'A  Tt 

. » U5 

u.lk 

It  7 7 £ . 

06  . 

1 04 

• 

t 

H 1 n C K A r i 

1 Yr  t 

l-l  PL  ANT 

, 1 o 

V 

7 n . c i a 

0 U 1 .) 

NO'Jt 

u 

l . V : l 

9 A T F 

1 . k 

150.it 

• 

1 50.0 

1 J2 . .• 

oO . u 

fc.  * 1 » * • • 

7.0 

? ■ > . 

1 .0 

\ _ N 1 

L.-u  '«*'{ 

L i V t L IN  T 

,iVt  RATE 

1 AVI 

R A T Z 

. 1 > t • s 

>)  . ' '■>  ~ 

711. 

55  . 

is  2 

• 

*\  L*  * 

l)  A T 

AIRCRAFT 

1 Y ?'  c 

l .A  PL  AN 

r 

y . i 

1 3 j 

7t  il  3 

UH  1 H 

NO.<t 

0 

L t.  0 i.  L 

RATE. 

1 .V 

1 51)  .0 

i J.i 

1 50 . 0 

S j.i 

100.0 

1 ' 5.  . 

12.0 

2on.f 

1 .0 

. L *’» 

kJ j Ax1 

.t  L • \l  z L I NT 

A V E KATE 

1 AVE 

KA  TL 

.tot  ib 

■J  . 1 '*  F 

jb  106. 

SO. 

75 

11MF  ON  COFVumN  I -H  JUKS 

6 5 . i 


T ON  \ I *h  0 ’J  N N 


A / V I RAT  l J 

U!t.  . 

I >1  k ON  CO'VOu.Nl  -HOUKi 

2t  7 . J 


20 


f 


•U'N 

o : i . 


OATE 

1 <.  t>  7 i> 

Lk  Vfcl 

1.0 

30.  f 

7o.C 

om  .o 

SO  j . U 
■Oj.  •' 


A IRCHAFT 
HC  H 

HA  TL 

?oo.n 
?P0.r» 
i uo . o 

SO  .0 

8 . u 
1 .0 


T YP£ 
U H 1 M 


i ^ f>4_  a r 

NON  L 0 


TlKt  ON  COMPuNlNT -HOOKS 
1o4  . / 


E 4%  L 0 u ak  a 

l i V t L INT 

A V C H A T t 

1 A V F RATE  2 

A / X 1 

KA  T I j 

1 t i‘  S J,  45  1 < > 

S S U . 

39  . 

1 5 S 

• 

v j‘J  l ' l _ 

•\  ! R C K A E I 

1 Y f k 

IMPLANT  t 

1 vr  n f.t 

CO'VONlNT 

- ; : . 1 ■>  r>  7 A 

12 

UH  1 II 

NONE  J 

7 k . j 

L k V l L 

R A T F 

1 .0 

1 0 U . U 

so.- 

?0n  .0 

1 J u . b 

1 i o . 0 

' 0 J . 1 

30.  j 

S 0 0 . C 

5 .(■ 

703.0 

1 .C 

_ A l 3"  U’  . i 

L-rVfL  1 \ T 

A V £ H AT  £. 

1 A V E RATE  2 

A/  X l 

RAT  i ./ 

Jt  ^ j.Sa  uo 

S3  2. 

SJ<  . 

104  . 

20  3 

K UN 
jo 


s«t  : 

la  a 7 1 


AIRCRAFT 
> C P 


TYPE  IMPLANT  TI.NL  ON  C 0 NPU  \ t N T - HOI' R $ 

UH 1H  NO  N f 0 21  . a 


. i A 


Li.  Y L L 

HATE 

1 .1 

ISO  .0 

SO.C 

1SO.O 

lOJ.f. 

70.  C 

303.1 

10.0 

p2  j . u 

t .0 

L 0 3 A i>  1 \ 

L - V f 1 1 N T 

t rS  0 . 1 it  0 .’ 


330. 


A V E RATE  1 

S7  . 


A V F RATE  2 

7o. 


A /X 1 R A 1 lu 

1 su . 
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HUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

COMPONtNT-HOORS  . 

<024 

1 7 

7o 

HC 

1 A 

UH  1H 

NONE  0 

170.8 

L E w E L 

RATE 

E 

1 .1 

20.0 

50.0 

1 5 J . U 

0 5 J . 0 
LOu  AH l 

A 

L t VF  L 

150.0 

150.0 

80.0 

7.0 

1 .0 

I N T 

A VF  RATE 

1 A V F RATE 

2 A/X  I 

RATIO 

1 1 c 

.5  0 . c 4 i: 

t • *) 

1 5K. 

44  . 

6 7. 

73 

• 

K u N 

h 1 _ 

s I K t K 

A F T 

I Y HE 

1 ,-1  r L A N T 

TIME  ON 

CO^PONtN  T- HOURS 

Jt  A 

1 7 

7 * 

1 c 

12 

UH  1 h 

NONE  0 

3F  4 . •< 

L £ V i L 

RATE 

» A 

1 . 0 

vl.'1 

TJo  . 0 
200 . 0 

2 t 5 . 

L J o A R t. 

A 

L _ V t L 

H U . Li 

t> ' j . 0 

3 j . 0 

1 . 5 

1 .0 

1 M T 

A V E RATE 

1 A V F FATE 

2 A / X I 

RATIO 

:t 

2M. 

3o  . 

4 V . 

103 

• 

K U N 

U ATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  OF. 

COi'VuNlNT  - HOU  R S 

• 0 4?  ft 

^ » 

7 h 

w"  l 

1 3 

U H 1 H 

NONE  0 

33E  .8 

L c V l L 

»ATE 

' c A 

1 .0 

C>  0 . U 

1 SO.  0 

300.  U 

500. 11 

L Jo  A K fc.  *\ 

LEVEL 

100.0 

luO.G 

60.0 

10.0 

1 .0 
IhT 

A V E RATE 

1 A V E RATE 

2 A/X  1 

RATIO 

i-n 

05  J.c >*£ 

U 3 

32 

7. 

™ . 

61  . 

1«4 

. 

t 


— 

... 

» **  * 

c.-  -v  -i  aMM  ^ 

RUN  DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLAN  T 

TIME  ON  COMPUNENT-HOURS 

HO 28 . 7 7 7b 

OC  8 

UH1H 

NONE  0 

272.2 

LEVEL 

RATE 

1.0 

150.0 

. 

is.  n 

150.0 

50.0 

100.0 

100.0 

2.0.0 

1 5 j . 0 

1 .0 

-REA  LOO  AREA 

LEVEL  I N T 

AVE  KATE 

1 AVE  RATE 

2 A/X  I RATIO 

. 1 0 c 05  O.l^t  PS 

111. 

66  . 

00. 

bb. 

RUN  0 A T c 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON  COMPONENT-HOURS 

• ■ J 2 9 . ? 7 7 6 

t.  C 14 

UH  1H 

NONE  0 

1 72 .9 

L t v l L 

KA  I E 

1 .0 

150.0 

30.  C 

150. U 

10  0.0 

70.0 

2 0 J . U 

10.0 

3 JO . 0 

1 .0 

■/<EA  LOG  AREA 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X 1 RATIO 

/ . 1 6 L 05  0 . 6 U c u 5 

21  5. 

55  . 

65  . 

11C. 

H UN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT  TI^E  ON 

COMPONENT-HOURS 

-;0  30. 

1 3 7 76 

iC  12 

UH  1 H 

NONE  0 

78  .1 

LEVEL 

RATE 

• (t'A 

1 . 0 

53.0 

103.0 

300.0 

LOG  AREA 

150.0 

150.0 

<♦0.0 

1.0 

LEVEL  INT 

• 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE  2 A / X 1 

RATIO 

. 1 j E 0 

5 u . 44 1 (.  5 

117. 

54  . 

75.  106 

223 


RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

8U31 

. H 7 

7b 

HC  1i 

UHlH 

LEVEL 

RATE 

v E 4 

T .1) 

5 0.0 
100.0 
c 0 3 . 2 

4 JO.  1. 

L 0 A A K E 

A 

150.0 
150.0 
/O.  0 

20. C 

1 . J 

L I V E L 1 NT 

AVE  RATE 

1 N L 

j5  J • '*  '•  L 

» * 

2 3 K . 

4 K . 

K UN 

J A I : 

4 i R C K A F T 

TYPE 

' • » 

■ J c. 

. 1 S 7 

r 

i:  c n 

UH  1 H 

LEVS  L 

KATE 

. aE  A 

1 . 0 

3 3 . E 

D J . t 

1 5 u . L 

7. 0 3 . 

L 0 o A K l A 

150.U 

150.  r. 

1 0 . 0 

15.  0 

1 .0 

L r.  V E L I N T 

AVE  RATE 

. 12E 

15  j . 3 7 1 

i 5 

1 /I  . 

42  . 

•s  UN 

o AT  E 

AIRCRAFT 

type 

'uii 

. 16  / 

7 6 

<c  a 

(JH1II 

L E V t L 

RATE 

. < “ A 

1 . 0 

93  .f 

1 ll  J . L1 

73  J . ’ 

L 0 j AREA 

150.0 
150.0 
60. U 

1 .0 

LEVEL  l N T 

AVE  RATE 

. ’ J E 

C 5 0 . 5 « t 

r,5 

lOo. 

63  . 

IMPLANT  TIME  ON  C OM PO N LN T - MOU R S 

NONE  0 35./ 


AVE  KATE  2 A/X  I K A I iO 
<31.  129. 

IMPLANT  TIME  ON  t "1  PO  .5  k N T -H.HJ  R S 

NONE  !’  1M 


AVE  KATc  2 A/X I RATIO 
7v . y A . 

IMPLANT  TIME  ON  L 0 -IPO  « t N T -HOU  K S 

NONE  U M’.u 


AVE  KATE  ? A/X  I KAMO 
c4 . 136. 


224 


RUN  DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

5034  . 21  7 76 

JC  13 

UH1H 

LEVEL 

RATE 

1.0 

33.0 

50.0 

n.i.o 

20  3.0 

25  3.0 

< E A LOG  ARE  A 

150.0 

150.0 

100.0 
35.0 

3.0 

1 .0 

L ■.  V E L I N T 

AVE  rate 

i 2 c 0 S 0 . J-tt  0 5 

236. 

43  . 

R 0 N 0 A T . 

AIRCRAFT 

TYPE 

:..S.  21  7 7o 

K 14 

U H 1 H 

L u V - L 

R AT  c 

1 .0 

ry 

4 .J  • u 

5 3.3 

1C  3.0 

lO J . 0 

It  A LOT  A l<  E A 

150.0 
13  0.0 
100.  C 

1 5 .0 

1 . u 

LEVEL  I NT 

A V f;  RATE 

i 3 t C 5 3. 222  • ’5 

1 0 A . 

5.5  . 

RUN  i)  A T E 

AIRCRAFT 

TYPE 

1356.  22  7 76 

uC  12 

UH1M 

LEVEL 

RATE 

1 . 0 

6 3.0 

13  3. 0 

30u . u 

6 3 0 . (' 

.t  E A LOo  A R L 't 

150.0 

150.0 

.tn.n 

9 . U 

1.0 

LlVEL  I NT 

hVE  rate 

5 L US  il  . 1 2 h C<> 

32  2 . 

46  . 

IMPLANT  TIME  ON  COMPONENT-HOURS 

NONE  0 33b. 3 


1 AVE  RATE  2 A / X I KATlu 
73  . t'  1 . 

IMPLANT  TI.IL  O'.  C 0 • PU  TENT-  lU'li  K S 

NON  l n 1 So . c' 


1 AVE  KATE  2 A/XI  K \ I i 0 

( < . 71. 

IMPLANT  TI.'IE  0\  CU  M POMN  T -IIUUP  S 

NONE  0 P3  . 3 


1 AVE  RATE  2 A/XI  RATIO 

15  3. 


. ’ 5 l US  0 . 1 2 E L<> 


n 


RUN  DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

3038.  2 8 7 

76 

HC  13 

UHlH 

LEVEL 

RATE 

1.0 

sn.o 

1 JJ.U 

300 . (1 

35  3.0 

. R E A L 0 j A R t A 

150.0 
150.0 
40. U 
2.0 

1 .0 

LiVEL  1NT 

AVE  RATE 

. 1M  (IS  ,1.93  c 

US 

3 0 S . 

4o  . 

SUN  DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

7 s 

uC  S 

U H 1 H 

L l V L 

RATE 

1 .0 

J J . C* 

S 2 . 0 

10  K u 
300 .1 

\ s l A L 0>>  ARE 

A 

150.0 

1 SO.O 

100.0 
55.0 

1 .0 

LcVFL  INT 

AVE  RATE 

.let  OS  .) . i 7 ‘ 

OS 

1 c 6 . 

46  . 

RUN  J A T E 

AIRCRAFT 

TYPE 

' J •!  0 , c 2 

7 o 

UC  12 

UHlH 

LEVEL 

RATE 

1 . u 

SU.  0 

103.0 

200 . 0 

3JJ.0 

'■(:  A lo:»  area 

150.0 

150.0 

60.0 

8.0 

1.0 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

. i :>e  us  0 . s 9 1 

OS 

213. 

54  . 

IMPLANT  TIME  ON  COMPONENT -HOURS 

NONE  0 352.2 


1 AVt  RATf  2 A / X I RATIJ 
72.  109. 

IMPLANT  TIME  ON  C('Mi-*UNLN1  - HOURS 

NONL  U 2 79.2 


1 AVE  RATE  2 A / X l RATIO 

70.  9?. 

IMPLANT  TIME  ON  COMPONENT  - HO  U R S 

NONE  0 39 P.V 


1 AVE  RATE  2 A / X I RA1IU 
84.  1 U V . 


220 


— _ 


— 


HUN  DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

COMPONENT-HOURS 

3041.  i 8 76 

rtC  14 

UH1M 

NONE  0 

158  .V 

LEVEL 

RATE 

" 

1 .0 

40. 0 

5 0.0 

10J.  0 

25  0. 0 

REA  LOu  A HE  A 

150.0 

150.0 

100.0 
45. U 

1.0 

LEVEL  I N T 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X I 

Rh  T 10 

12..  05  J . V'i.  05 

126. 

51  . 

76  . 

86 

• 

It  U N DATE 

A I K C It  A F I 

1 Y HE 

IMPLANT 

TIME  r»i 

COMPONENT- HOURS 

i 4 ? . >*  8 7 S 

i.C  14 

U>|1  H 

NONE  U 

4 5 . o 

l l v l 

i<  A T F 

1 .0 

5 0.0 

1 Ou  . u 

2 j j . (1 

4 C 0 . IJ 

? E A L 0 o /%  R ^ A 

POO . 0 
poo.1: 

1 (it) . v. 

15.0 

1 . 0 

L L V E L I N T 

AVE  RATE 

1 AVE  rAT- 

2 A/  X 1 

R h T i 0 

■it  ' ■ 5 j . 1 6 2 . o 

21  6. 

61  . 

10'j. 

1 t 5 

■ 

HU'J  DATE 

AIRCRAFT 

T Y PE 

1 NHL  AN  T 

II  ME  ON 

COMPONENT-HOURS 

>044.  5 5 76 

UC  8 

UH1H 

NONE  0 

67.2 

L c V t L 

RATE 

1 .0 

40.0 

50. C 

100.0 

203.0 

2 5 0. 0 

i A LO.j  ARIA 

100.0 

100.0 

80.0 

35.0 

3.0 

1.0 

LEVEL  I fl  T 

♦ 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/X  I 

RATIO 

' j t 04  U.1?c  US 

2l'/i . 

38. 

38  . 

95 

. 

-2S 


227 


RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  CN 

COMPONENT -HOURS 

<045 

9 8 76 

bC  1 A 

UH1H 

NONE  0 

202.1 

LEVEL 

RATt 

■»u 

1 .0 

20.0 

5 0.  El 

103  . U 

20  3.0 

25  3.0 

Ldu  ARt.  A 

150.0 

150.0 

90.0 

20.0 
2.0 
1.0 

L i. V t L INT 

A V E RATE 

1 AVE  RATF 

? A / X I 

RATIO 

1 0E 

115  0.2Sf  ns 

205. 

41  . 

6.1  . 

o 9 

• 

7'J'J 

J A T 1 

AIRCRAFT 

I Y PE 

I -iA  LAM  1 

or- 

CrVtNtN  f-MOoRb 

. 1 0 <7  ;> 

fit  15 

OH  1M 

NONE  0 

74  3 . 7 

L l V ; L 

RATE. 

.<  E A 

1 .0 

A J . u 

133.0 

233.0 

333  .■:• 

LOO  AREA 

100.0 

1 GO . 0 
40.0 
6.0 

1 .0 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 A V C RATE 

2 A/x  I 

k A T iu 

1 J c 

05  0 . c2  L 05 

214. 

35  . 

56. 

10  7 

• 

8 UN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

COUPON ENT- HOURS 

J 4 2 

. 11  8 7 ^ 

a C 8 

UH  1H 

NONE  0 

135.4 

LEVEL 

RATL 

, i\  c A 

1 .0 

51).  0 

130. 0 

2o:  .0 

5 J J . 1) 

75  0 .0 

L 0 j H Dr.  A 

120.0 

123.0 

4C.0 

1C.0 

3.0 

1.0 

LtVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/X  I 

RATIO 

1 < L 

05  j.42f  05 

32  ?-. 

37  . 

65. 

109 

228 


- 


RUN  DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

R04S.  1?  d 7 6 

Uf 

UH  1H 

LEVEL 

RATE 

' " * 

1.0 

1S0.U 

50.0 

150.0 

5 0.0 

100.0 

1')J  . 0 

60.0 

7.-?  3.0 

3.5 

j 0 0 . L 

1 .0 

r.  A tOU  ARIA 

L f V E u 1NT 

A VE  h A T E 

1 7 t 0 5 J . 7 0 E US 

i J8. 

35  . 

vj'i  DAT. 

AIRCRAFT 

t v r 

.549.  1 3 < 7 i> 

c u 

U E1  1 H 

L •:  V ..  L 

K A T r 

1 . 0 

1 50  . J 

J J . u 

150.0 

1 \1.  C 

70.  C 

?oo..- 

7.0 

3ij  j . . 

1 . u 

L 'T  » A R r!  1 

LEVEL  INT 

AMZ  RATc 

?:  i J . C U u 'IS 

P 09  . 

57  . 

IMPLANT  TIME  ON  COMPONENT- FT  00  RS 

NONE  0 90.  5 


1 A VC  RATt  i A / X I RATIO 
63  . 117. 

IMPLANT  T I -if.  ON  Cj  ■' Pu  N t N T - HHI  R E 

NON  F 0 5 0. V 


1 A V i:  KATE  A / V I Mfij 

.3  5.  11  A . 


;«  U N 

i>  a r t 

AIRCRAFT 

150. 

76  J 76 

tiC  S 

LF.  VL  L 

RATF 

1.0 

150.0 

3.0.0 

150.0 

5 0 . C 

100  .C 

1 . 1 J . il 

iu . u 

•.  1 0 . • i 

3.0 

5uu.li 

1 .u 

d A 

LJu  \K  r A 

L V F L IN T 

TYPE  IMPLANT  TIME  ON  C "'MPjixtNI  - HOURS 

UH1H  NONE  0 ?f  5 . o 


AVE  KmTE  1 


AVE  KATE  ^ 


A/X I RATIO 


, mum  ^ ’TT 


R UN 

DATE 

AIRCRAFT 

351 

. 1 9 7 6 

uC  13 

LEVEL 

RATE 

1 .1) 

1 >0.0 

5 3.1) 

1 S 0 . (1 

1 ' J . 3 

r>0  . 0 

? o . r 

1 S .0 

4.10  . t> 

1 .(• 

!;  A 

LOO  AREA 

L i V r'  L i iy  T 

} 

u)  j . I j 

2 S 1 . 

\ l 4 

:>  \ r 

AIRCRAFT 

J 

. C 0 7 o 

.<  C 

L E V -I  L 

RATE 

1 . C 

1 OU  . 0 

E J . r 

133.1 

5 3.  f 

? ’>  ■> 

103.0 

30. 0 

3 j j . >. 

i . 5 

2 5 7> . 1 

1 .0 

• r 

LOj  ^ i^A 

l 1.  V L [XT 

1 ^ 

4 3.15  S 

?.  S . 

( j'i 

J ^ T L 

AIRCRAFT 

) j 6 

13  0 7 c. 

<C  14 

Lc  VE  L 

RATF 

1.0 

1 >0.0 

4 0 . L 

150.0 

53.3 

1 2 3 . u 

i n.o 

30.0 

15J.0 

i . u 

Ei)  J.  0 

1 . 3 

4 

LOG  AREA 

L t V F L 1 M T 

1 

6 J . 9 w i . 5 

1 J x . 

TYPE  IMPLANT  TIME  ON  C 0 MHO NL N T - NOU R S 

UH1H  NONE  0 SI  .4 


UL  R A T t 1 
44  . 

T Y op 
J H 1 H 


AVE  SATl  2. 
77. 


A/ X I K i 

11^. 


T 1, 


Ii'iPLANT  Tll-.t  ON  L I PO  N t N T - MOLI II S 

NO  N C / 4 . U 


■\  V£  RATE  1 AVE  KATE  .? 
36.  To. 


TYPE 
II H 1 H 


IMPLANT 
NONE  0 


A /y  ! i}  AT  I 0 

•>0. 

T I -<E  ON  C 0 MPO i'4  li'4 T - HOI) R S 

.) 


AVE  RATE  1 
SO  . 


AVF  RATE  2 
*7  . 


A / X 1 PATIO 

7«. 


230 


IT 


1 


RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE' 

1MPL AN  T 

T 1 MT  ON  f OMPOMN  T- HOURS 

■<0S4 

. IS  9 7 ft 

HC  12 

UHlH 

NON  F 0 

1167.0 

L E Y E L 

RATE 

j a 

1.0 

SO.  c 

100.1' 

7 !)  0 . < 

L 0 j A Ft  l A 

1U0 .0 

1 00 . 0 

S J . 0 
20.0 

1 

L r V t L i '1  T 

>t  V L RATE 

1 A V E RATE 

2 A / X 1 R A 1 1 J 

1 .t 

0 5 J . 422  ( r- 

74  7. 

37  . 

59. 

1 5l  . 

R M ;>J 

j A T *. 

A i It  C l<  M F T 

T Yl  r. 

1M  f-  L AN  T 

TI”»  Of-  CoMPON LNT-HOURS 

"•  s s 

IS  9 7( 

.!  C 

UF.  1 li 

NONE  0 

si  5 . j 

l - v ; i 

K A 1 f 

, 1.  A 

1 . C 

S 3 . i 
i : o . i 

t V J • w. 

3 30.  :• 

LOO  APE  A 

ou  • u 

.1  c .: 

4 ‘i . r 

1 

Ll^/fl  lor 

k 7fc  RATE 

1 AVC  RATE 

2 A / X ! RATIO 

04  C>.*6E  (a 

71  1 . 

76  . 

30  . 

133. 

R ij  il 

DATE 

A I R C K A F T 

1 Y PE 

I 3 PL  AN  T 

T 1 IS  F Of.  CtMPuNtNT-rtGURS 

>j  SO 

. 17  9 7 1 

OC  13 

UH1  H 

NON  L 0 

s s ft  . u 

Lc  \J t L 

PATE 

L A 

1 . 0 

a o.o 
so.  0 

103.' 

150.0 

L 0 o .*  u 0 A 

150.0 

1 53  .C 
ftO.G 

10.0 

1 .0 

L ; V *:  L i At  T 

k V t KATE 

1 mVE  KATE 

c A/Xl  it  A 1 1 0 

. Ot  04  0.1  Si  is  10  S>.  53.  7H.  S3. 


231 


RUN 

D ATE 

AIRCRAFT 

T Y FT. 

IMPLANT 

T IME  ON  lOMHONtNl 

-M0UK5  » 

>0  w 

. 20  9 76 

UC  14 

UH  1H 

NONE  0 

743  . i 

LtVtl 

RATE 

~ 

— * 

i-.t  A 

1 .r 

30.  „ 

5 0.0 

100.*' 

20  3 .( 

£ 7 3 . 0 

10  3 A k t A 

150. P 

1 5U  . 0 

1 0u  . 0 
5u  . O' 

5.0 

1.0 

L' VlI  1NT 

A V f R A r t 

1 AVt  KATl 

2 A / X I PATIO 

•.lie 

"5  0.:3i  0> 

’07. 

<o  . 

71  . 

7°  . 

:<  U * 

j 1 c 

• 1 ~ L H •-  < r T 

TYHl 

I hi' LA  „ T 

Tit  O'.  C vpj :«.*•:  T 

- r 0 0 R V 

s 

. 21  '■>  7 1 

: r ■» 

llh  1 H 

NONE  f. 

$?;  .1 

L r.  V •.  L 

r;  A I E 

t a 

1 . L 

3 3 . r 

5 3.0 

lii  j . u 
j n i 

ill  J . u 

L J o A r\  t A 

1 )u  . u 

1 5 u . 0 
1r0  .0 

4 (j  . u 
5.0 

1 . u 

L « i 1 INI 

.<  V E Kd  1 1 

1 A V t N M T t 

2 A / > I -x  A 1 i 0 

. 1 2 E 

<•5  J . 4 2 t 0 3 

211. 

43  . 

7 5.. 

8 ft  • 

ri  11  V 

DATE 

AIRCRAFT 

T Y PE 

IMPLANT 

T I f*  E Cl-.  C 0 f-  H u l N T 

- 1 OH  R 5 

J59 

. 22  9 7> 

C 12 

Uh  1 1t 

N C M F 0 

1 1 71  . :> 

L r \i  t L 

l!  A1  L 

• ‘ L A 

1 .0 

A J . (> 

c •» 
j ' . 

1 JU  . U 

t } J . * ■ 

3 .'ii . i 

L J 0 A 9 1 A 

1 50  .P 

1 5 1)  . 0 
15  3.0 

5 u . 0 
4.0 

1 .0 

L i V fc  L I N T 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/X 1 RAT iO 

. i r»  E 

0 5 P.47E  IS 

20  c. 

51  . 

7 7 . 

1 1)2  . 

232 


NllN 

360. 


1 .1 1 


k U-; 


DATfc 

A IRCKAFT 

TYPE 

IMPLANT 

T IME 

ON 

CUMPONtN  T 

23  9 78 

t)C  13 

OHIO 

NON  F.  P 

343.1 

LEVEL 

KATE 

1 . 0 

150.0 

20.0 

1 50 . 0 

5 3.0 

100 .0 

1 lj  k.  • V. 

L U • Ci 

233  . ' 

2 . ( . 

1 .L 

L u 0 A K F A 

L ^ V h l.  INI 

A V b K A 1 t 

1 A »/E  KATE 

2 A / X I 

K A T 10 

J.<’5t  PS 

20  5 . 

4 7 . 

74  . 

71 

• 

D » r t 

\ I R f A A F T 

TYPE 

I "‘’LA  ■!  T 

1 I t 

> 1 

C i • o v .>i  b N I 

AO  9 /(. 

C 12 

00  1 H 

NO.  F C 

1 

17.'  .0 

l i j : l 

K A l i 

1 .r 

1 0 0 . 1 

3 3 . 0 

1 U 0 . u 

sn.o 

o 3 . 0 

1 JO.U 

13.u 

150.  o 

4 . 

203.0 

1 . c 

L 0 O r*  R L A 

L - V f L 1 NT 

A V E R A T F 

1 A V F A T f 

2 A / V 1 

P A T i J 

) . ii £ rs 

1o3. 

36  . 

57  . 

7o 

• 

DATE 

AIRCRAFT 

T Y JE 

I N P L A N T 

t l f*  E 

ON 

C 0 1 P J N l N T 

33  9 7r> 

C 12 

UH  1 w 

NONE  0 

117;  .3 

t A 

l>  L i.  4 


L t V £ L 

i 

5 3 . u 
S3.  C 
1(0 . 1. 

13  3.1 

2 J <j  . ( 

LOj  « i\  L A 


PA  T f 

•103.0 

U'O.0 

.'0.: 

15.0 

.r 

1 .u 

LF  VEl.  1 ;t 


A V £ k AT 1 1 


A V b NAFF  £ 

w . 


A / X 1 A 11  0 


0 . 1 1 L 1,5 


10  s 


38 


7o 


HUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPL  AN  T 

TIME  UN  COMPONENT -HOURS 

J6R 

A 10  7 6 

PC  13 

UH  1H 

NONE  0 

349.0 

LEVEL 

RATE 

1 .0 

1 50  .0 

50.  G 

1 >0 . G 

100.0 

50.0 

2UJ . U 

5.0 

5 G 0 . 0 

1 . 0 

•_  A 

LOG  AREA 

LIVE  1NT 

A V E RATE 

1 AVE  PATE 

2 A / X I RA  T i J 

' . 

0 5 J . 5 l . 1 ■> 

J J 6 . 

51  . 

79  . 

10?  . 

L \ 

D Al  E 

n t A C K A F I 

T Y f-F 

IMPLANT 

TIME  C’M  COvPO  <t\T-H0URS 

l 9 

5 10  7* 

1 r K 

UH  1 h 

NONE  0 

.0 

LE  VcL 

RATE 

1 .0 

15  0.0 

3 0 . / 

150.  r. 

5 0.  U 

1 'JO  . c 

100.  C 

50.  U 

? ( 0 . f 

4.i' 

t A 

2 5 0 . 1 

L 0 O r\  K fc  A 

1 .0 

L : V F L I N T 

»\  V E KATE 

t AVE  RATE 

2 A / X i fi A T lo 

1 t 

lO  J . 4 f.  L.  5 

?11. 

47  . 

75  . 

74  . 

? ut. 

D ATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT  TIME  OF 

C d M P 0 N t N T -HOURS 

0 o 5 . 

6 1 U 7 { 

1C  12 

OH  1H 

NONE  0 1166.0 

LEVEL 

RATE 

c A 

1 .0 

50. 0 

1 0 J . f< 

203. 0 

3 0 3 • it 

A %j  J • 1 

L03  AREA 

2 UU . U 

2 JO . 0 
10J.0 
25.0 

6 . d 

1 .0 

L 1 V F L 1 N T 

AVE  RATE 

1 AVE  KATE  2 A / X I 

RATIO 

>c  n 

5 0 . Z 0 c.  (»o 

1 2 0 . 

6 5 . 

109.  127 

• 

c 05  0.205  no 


Id  7 


V 


DATE 

AlKCkAFT 

TYPk 

IMPLANT 

TIME  ON  CONPONt.NT-HOUKS 

n in  7 

iC  u 

UHl  H 

NONE  U 

7 'jU  . > 

F.  VEl 

RA  TF 

1 .1' 

1 5 1) . li 

5H.*' 

1S.1.  t 

JJ  « O 

N U • U 

!>  u . 

1 r>  - • . 

1 1 . * . ‘ 

1 .. 

Jo  A t *1 

L . V ! L 1 r.  T 

VE  K A T k. 

1 A V E 1 A T 1 

? A / X 1 K A T 1 J 

1 . <* 

• f * • 

71  . 

Id..  . 

P j . 

■ r . 

".'1C  v’  A F t 

rv.-’i 

i.; pl  a*,  i 

1 i •'£ 

’ » t . • f \j  i\  t_  \ 1 - tlCl  K'j 

1 > 1 / 

► 

L 1 1 

li‘l  J 1 

N T 0 t 

1 1 . J 

L V 1 

r . 

1. 

k.  J • • v j • i 

> J . • i j . . 


• • 

*•  • 

-J  m ■ 

1 . 

,)  .»  M t\  ' M 

i.  7. 

!.  i n 

; w ; * t £ 1 

*1  V * *t  } (.  4- 

A / ^ 1 * T i ^ 

0 . v 1 w 

1 1 . 

5 j . 

. 

o o . 

d*t. 

c ’ rt  r T 

type 

1 N.  P L A N T Ti 

F ON  C '*Pj(,c.\T- HOURS 

19  11 

-•  C 1 ' 

11  ri  1 H 

NONE  r> 

7.1 

: Vt  L 

a A T 

1 . 0 

O'.  10.  .• 

>a. 

0 

)0  - • 

of  .r 

• o • 

1 J.w 

' J . 

1 ,u 

) o n h t ts 

L.ViA  r.T 

A Vi:  k^TE 

1 kVt.  ij  A T r 

A / X I K A T l J 

0 • 1 J i » 

1 • . 

07  . 

U;7. 

101. 

R UN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPL  AN  T 

TIME  ON 

COMPOl.tNT-HOURS 

iJ77. 

26  10 

7 o 

jC  14 

UH  1H 

NONE  0 

763 .3 

LEVEL 

RATE 

L iv 

1.0 

30.0 

5 3.0 

13  3.0 

15  3.0 
233.1' 

LOj  A?. 

<4 

150.0 

150.0 
90.0 

2 0.0 

4 . v' 

1 .0 

L V.  J F L TNT 

A V F RATE 

1 AVE  \ A T t 

2 A/X  I 

RATIO 

i L D5 

l)  . 2 3 t- 

•)*> 

15  9. 

51  . 

29  . 

c«R 

- 

•H1 

lj  , r 

» 1 1 r.  >;  , f r 

T Y r 

I.:PL  \ m t 

Tic  u>. 

V.  v*  -l  2 1.  w 1 T 1 '.1  i S 

■j  7-. 

; 1 1 

? - 

’ C 15 

El  H 1 H 

UCNe  0 

1 

2 1 :■ . c 

l.  _ J l L 

-ATE 

■:  a 

1 . r 

■>  3 . •' 

1 ) .3  . u 
: 33  .■ 

5 J J . V. 

3 53. 0 
LOG  i1.  R E 

i 

1.50.0 

1 5 0 . '' 

4 5 . u 

6 . 0 

2 . u 

1 . 0 

L - V Z L I 0 T 

A V E RATE 

1 A V F.  5AtE 

2 A/X  I 

RATio 

l J l:  U J 

0 . 55  .: 

« J 

5u  3. 

43  . 

73  . 

1 01 

• 

R 

DATE 

hTkCrAFT 

TYPE 

I, VOLANT 

TIMt  5 \ 

C 0 M P 0 N t N T - H OU  R S 

1?  11 

7 ' 

. <: 

JH1  H 

b U C 152 

ci)  . J 

- *4 


LEVEL 

R ATF 

1 .0 

15'3.0 

3 3.2 

15  3.0 

5 3.  u 

0 u . 0 

1 3 j • I * 

15.0 

1 5 .5  . . 

4 . j 

20” 

1 .0 

L )o  A K : <\  Li 

,/:l  iht 

u . 2 1 r 1 3 

I'O. 

AVE  RATE  1 

414  . 


AKc  F;  A T l.  2 
75  . 


A/ XI  K A T i J 
64  . 


236 


K II N 


DATE 


A IRCKAF  1 


TYPE 


IMPLANT 


1 '-juy  1 y 


".37^  19  in  76  HC 

$ LEVEL 

1.0 

$n.p 
5 a . o 
i jj.  o 

1 S.1  . ti 

cM  3 • ( ) 

. ' ».  L 0 A 9 l A L ' V t'  L 

. I > c 05  0 . a 3 C u j 1 b .5 


H U H 1 H NONF  0 

RATE 

700.0 

?on  .0 

1 Oil . 0 
30.0 
5.0 

1 .0 

l N T AVE  RATL  1 AVE  RATL  7 
65.  103. 


TIME  ON  COMRuNlNT-MOURS  » 
75fi  .0 


A / X 1 RATIO 

E>b 


i L'J 

0 T E 

\ : i'  c < a i r 

T Y pf 

1 1-1  pI  ANT 

T 1 C ON  Cr  •lEOntM 

7b  . 

7.  10  17 

• . C 17 

UM  1H 

NONE  (' 

1 1 9 3 . 0 

L iV  ^ L 

R A T ( 

t A 

i . ;• 

7 3.U 
b J . 0 

103.  o 

70  0.0 

5 00  . 1 

t . 9 j A k f A 

1 3n.O 

1 J U . 1 

1 00  . V. 
5u  . o 
b . C 

1 . 0 

l.r  VP  1.  i I T 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

7 A / \ I RAT iO 

.ill  '.b 

J .97c  05 

716. 

39  . 

70. 

76. 

R U 1 

0 AT 

AIRCRAFT 

TYPE 

I I'T  PE  AMT 

TIME  Of.  CdMPJN  t.  N T 

• 7 ‘j  . 

3 11  7 6 

1 C U 

(III  1 H 

NONE  0 

7 6 ^ .9 

LEVEL 

RATE 

• ‘ A 

1 . 0 

30.0 

5 3.0 

103.  n 
?)J.  ■ 

A j J . (l 

530.0 

LOG  AREA 

700. 0 
7',n.o 
iso.r 
90. u 

A*  0 . . 
b . 0 

1 . U 

1. 1 V c L I N T 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X I RA  T 10  x 

. ,ai  05 

J . c 7 r.  • / ) 

<♦7  7. 

53  . 

103  . 

133. 

T 


MKCRAF  T 


1MPLAN  T 


TIME  ON  COMPONENT  - Hull  RS 


*x)65.  11  10  2<>  UC 


DM  1 H UHC  11 2 


LE  VL  L 


1 .0 

i o . o 

5 0 . 0 
10  0..’ 
2 U J . u 


150.0 
150  .0 
1 0 0 . 0 
20.0 

1.0 


' i A LOO  ART  1 L l ‘ L INI  A Y t KAIL  1 K A T l 


A/X  l RATIO 


I 'l  OS  T.,’1  . 


x I R C 5 A f T 


TVr’l  IMPLANT 


I I ML  0.x  l ■’  I"t  OMNI  -tixTUk  i> 


tM  . 2 2 o , 


U it  ill  taiC  1 2 A 


L vtl 


> u . • 
S i . 

I J'J  . V 

1 5 j . i 
200 . 0 


1 SO  .0 

1 Jil  . .1 
60.0 

10  . u 
A . 0 
1 . o 


l.Ju  l A LlV.L  IP.  r A >/f  K’ ATT-  1 A V E .'AT'  2 A/ XI  KATio 

, xl  O'*  0 . 1 2 1 s 1 2 3 . A ,x . 2xi.  3 2 . 


M U •;  A I T 


5 6 H 

Lf.va 

1 .0 

S 0 • o 
10  0. 0 
2 1 1 0 • i • 
502.i 

•»ij  J . \t 


TYPE  IMPLANT 


UH1H  OMC  152 


I 1 Ml  (INC  6M»*owlN  I -MOuNb 


105  .x> 


150.(1 
13  0.0 
20.0 
20.0 
s . c 
1.0 


. ' I \ L 0 ARIA  L T V I t.  I N T A V f.  RATE  1 A V F KATE  2 A / X 1 k A 1 i o 

.lx.  15  xJ.on  H3  111.  56.  60.  125. 


0 AT  r 


AIRCRAFT 


T Y PL 


IMPLAJT 


T 1 M E ON  COMPuhlNI -HOURS 


25  7 76  HC 

6 

UH  IH 

PMC 

174 

LEVEL 

KAIL 

Vb  .0 


1 

S3. 1 
1 0 3 . 1 
C JU . v 
•••TJ.  ' 

4 0 0 . . ■ 

LUtj  h);’«  L i '/  I L 


Ml  . 0 
60.0 
S.1.3 
.S  0 . u 
5 . 0 
1 ..1 

IN  T AYE  RATl  1 AVt 


KATE  2 A / X 1 RAT  1J 


35.  b i . 1 


2 OJ 


THE  FOLLOWING  DATA 
WAS  TAKEN  AT  N.R.P.  (NORMAL  RATED 
POWER)  SETTING. 


1 

RUN 

DATE 

AIRCkAFT 

TYPE  IMPLANT 

TIME  ON  COMPONENT” HOURS 

i 

■>UU2 

6 5 76 

UC  0 

UH1H  NON  F 0 

?65 .1 

LEVEL 

RATE 

1.0 

150.0 

4 0.0 

150.0 

r:..c 

70 .0 

1 tu  . I' 

3 0 . C 

15  3.1 

6.C 

2 0 0 . 1 

1 • u 

• * 
r.  t . 

L j ;>  ,<  l a 

L l V !:  1 I NT 

* V E k A 1 E 1 A V E k h T L 

2 A / > 1 K A T 10 

m 

15  3 c ( ■_. 

u.r. 

5 P . PP. 

7P. 

« %J  * 

:>  it 

MACK  A l T 

T v F t: 

I r-  f LA  . iT 

T 1 F l ;•  C ( :■  rCi'.tNT-l' 

00  5 0 

?003. 

7 5/C 

•0  r 

l)H  1 H 

NONE  (■ 

450  .o 

L r v u L 

k;u 

1 .: 

150.0 

53.1 

1 5 0 . 0 

1 5 3 . f 

5 0.0 

1 3 3 . o 

£ 5 . u 

200 . 0 

2.0 

3 or, .( 

1 . G 

W fV 

LJ«  /.  r 1.  (\ 

K- 

i* 

►-H 

-J 

wJ 

. J 

A V b RATE 

1 A V t EAT!" 

2 A / X I A A T 4 0 

lu  r 

5 P.ibL  1 5 

2 n 2 . 

50. 

77. 

ILL. 

241 


M 


RUN  DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

‘>0  04.  11  b /c 

DC  0 

U H 1 H 

LEVEL 

KATE 

1 .0 

150.0 

10.0 

150.0 

?n.o 

70.0 

i 0 . 0 

1>  w • L» 

SO. 0 

ii  5 *0 

4 o . i 

6.H 

3 3.1  ■ 

1 .0 

: A Lull  * i\  ‘ A 

L V '•  L ITT 

AVE  KATt 

2 E.  0 4 0 . 1 o ' v •* 

'♦  L • 

6P  . 

- L-\ 

iir  Ir 

A 1 1'  C R A f T 

T Y P( 

9oo> . 

1 i 5 7. 

i U 

U H 1 H 

LEV  E L 

RATE 

1 . f 

1 5 u . j 

i 

«_  X.  • c 

1 5 C . 0 

5 0 . 0 

a . ■ 

1 5 .r 

'?  J . u 

5 . P 

i j :i . - 

7 . 0 

1 J'j  m il 

1 . O 

E ^ 

L J o /'  K £ A 

l w I L 141 

AVE  K A U 

7 t c 

^ I A , 

« U • c **  r.  i 

io.-;. 

54  . 

RON  DAT) 

1. 1 1 C iR  f\  K T 

type 

9 06.  n 3 / . 

c r 

UH  1h 

LEVEL 

i<  A 1 t 

1 .0 

4 n . i 

* 

fyj.U 

■ii) . ii 

i j 

2-.) . 0 

1 5 U . 1) 

3 . u 

2<)J.  0 

1 . 5 

250.0 

1 .r 

• LA  LJij  M R E n 

L i V E L I N T 

AVL  R A T c 

• 4 t 04  0 . ?5  < 

? t 7 . 

17. 

IMPLANT  TINT  ON  CONPONtNr-HUUKS 


NONE  n 


0.0 


1 A V f i:«T.  ^ A / x J K/Ju; 

7s.  on. 

INK  A NT  TIM  C\'  Ci'Vpo.MN  1 -HOURS 

NONE  0 4 i'  . 5 


1 AVE  I.AIE  2 A / > I K A Til) 

7 * . AM 

IMPLANT  TII.E  C\  C OPPONENT -HOUR: 

NONE  0 14  7.  7 


1 AVE  KATE  ? A / X 1 RATIO 
2o.  111). 


242 


J 


9 ON 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

7010. 

19  5 iO 

i«C  d 

UH1M 

LEVEL 

RATE 

E a 

1 . U 

2u.o 

A 0 . \ 

7 0 . l 

1 L J . < 

L 3 j /.  N i 1 

suo.u 

500.0 

1 so . 0 
36.0 

1 .3 

L!  91  1.  I .'1  T 

AVE  R A T t 

. M ! 

S J . . 5 i < 

( :>  . 

112. 

■i  u\ 

j -•  r . 

h.iU1  of  T 

T Yt  ‘ 

vO 

• o 

J 

• 

2 0 ft, 

. 1 i 

11  It  1 0 

L . VL  L 

NAT1' 

1 . ( 
li.i 

15  0.(1 

1 5r. . d 

L A 

5 j . 

5j.'i 

5').  • 

L 0 ^ M *\  A 

56.i 

A . u 

1 .3 

l •.  V EL  INI 

A V c NATE 

6 1 ? 

A 1 . i 1.  A 

5 1. 

60  . 

NON 

6 n T r. 

A I N C TAFT 

T YPE 

9d  1 5. 

2 1 5 7 c 

MC  0 

U H 1 H 

Lt  Vt  L 

?A  Tt 

if  A 

1 . 0 

50 .0 

53.  u 

1)3.0 

153.  J 

L Jo  AN  t A 

200.0 

200.0 

1 Jd.U 
13.0 

1 .u 

LEVEL  1 N f 

AVE  kAFE 

IMPLANT  T1NC  ON  C OMPO N tN T - HOU N 

NONE  0 179.9 


1 AVE  .<  A T L 2 A / X 1 KAIIO 

150.  A*'. 

1 " P L « i J T TIME  0 \ CuPPUNtN  T-HOPk 

NONE  C 2 A 7 . t 


I A V E X A r f.  2 A / X I 9 A T I J 
7 A . 2 A . 

1 P L A N T TIME  ON  C 0 P U i\  c.  N T - M 0 U 9 

N 0 N t d Z t i!  . O 


1 AVE  NATE  2 A / X I K A T 1 J 


DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

1 M PL  AN T 

1 IME  ON 

CCMP0NlNT-H0UR6 

24  5 

7r>  -K  0 

UH  1H 

NONE  0 

645..  i 

L t V t L 

RATE 

i .n 

1U0.il 
POO.  0 

'yM  . . 

t>00  .r 

L ->  .1  ARt 

60.0 
60.0 
iO.O 
s . Cl 

1 .0 

A L t V z L INI 

A V F R A T t. 

1 A V c RATE 

2 A/  X I 

RATio 

Ll . . U _ 

NlC. 

PS  . 

-W. 

?1  3 

• 

.>  W . 

« I R C R A F T 

t y in 

I M f'L  AN  1 

TIME  ON 

f i'v'POi\cNT-H  JURE 

2 5 J 

f J ; <;  ‘J 

UH  1H. 

N 0 \ E 0 

4 57  . 1 

L V L L 

r a r * 

1 . u 

c' . i . « 

r “*  * 

200  . u 
POO . 1 

1 

1 J 0 . : 

1 5 - . i 

L f*  3 Art  i 

A .1'. 

1 .- 

A L ! V f l I IV  T 

A V r S-iT: 

1 A V E RATE 

t A / \ 1 

K A T iU 

L- . 1 ° t 

u-j  in. 

75. 

04  . 

JnFE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT  TIM  ON  C v P J \ t N T - HOU  R S 

2 6 '3  7 1 

>C  0 

UH  1 1I 

\ONE  0 44  1 .5 

LEVEL 

RAT' 

1 .0 

100.0 

SO.  C 

100.0 

1 0 "j . C 

PS  .0 

2 0 0 . .j 

1 . u 

, 

L 0 3 A R i A 

L ‘V  r 1.  1 N T 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE  2 4/M  RATiU 

RUN 


U N 

'jt?  • 


DATE 

AIRCRAFT 

2 7 5 7 6 

UC 

n 

LEVEL 

RATE 

1 .0 

200.0 

50.  fj 

200.0 

so.o 

15  0.0 

1 U J . 0 

Ui . 0 

1 5 J . 0 

1 .0 

LOO  A R E A 

L ; 

V f L INT 

0 . c '>  z . • ) 

115. 

l)  A 1 L 

T 

< C k A H 

? 6 7 v 

iC 

J 

LEVEL 

RATE 

1 . 0 

C VJ  1 1 . J 

25.'' 

20. 1.1 

3 L» . o 

1 0 j . J 

i.i  j.  o 

10.0 

1 5 3 . r 

1 . 0 

L Jo  «R. j 

L!: 

•/ 1 L INT 

3.25:  5 

1.1  5 . 

OAT  ' 

A 1 

{ C R m F T 

7 ‘j  2 > 

t C 

0 

LtVEL 

<?ATE 

i .: 

200.0 

30 . L 

2 JU.  0 

5 0 . £• 

70.0 

10J.C 

1 .5 

1 2 J . <1 

1 .0 

LON  AREA 

LEVEL  I N T 

' o.iv:  j j 

10  0. 

TYPE  IMPLANT 
UH1H  NONE  0 


TIME  ON  COMPGNcNT-HOURS  , 

.4 


TYrE  IMPLANT 
u’llN  NONE  U 


TI.vie  ON  COVjjjrjLMT-HOUR^ 


TYPE  I % PL AN  r 

IIH1H  NONE  0 


T I P.  fc  ON  C 0 Mr 0 N t N I - HOO  K 5 

4 7^.1 


RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TY  PE 

>029 

3 6 7 o 

OC  0 

UH  1 H 

LEVEL 

RATE 

1 .0 

300.0 

P3.0 

500.0 

b J . u 

1 i 0 . J 

1 0 3 . 

5 0.3 

ISO.O 

1 .0 

E A 

L.Mj  AR  c A 

L'  JpL  I M f 

AVE  R A 1 

: 7 f. 

0 S 3.-7  p i 

117. 

11*. 

R JN 

l-Oc 

\ i i c •<  -*  e r 

TYPE 

9051. 

r>  Ci  f ■ 

V \ ' 

UH  1h 

LEVEL 

l\  A f L 

. t A 

1 .1 
lb.  j 

VI.  ’ 

1 Jo  . 0 

1 5 0 . L 

L 3 *.»  A R • - 

?00 .0 
2jj.  j 

1 33.0 

5 . u 

1 . .j 

l / l i;it 

WE  RATE 

•7t  Oh 

j • 1 ■< 

> in. 

6 U . 

h 

D A t r. 

A l .<  C u A E f 

TYPE 

>0  5 5. 

9 b A, 

* C 0 

UH  1 H 

L E V t.  L 

’ A T c 

1 1 E A 

1 .0 

30.0 

C>u . l> 

1 J J . u 

15  3.*' 

LUo  A 1c  l 

P JU  . u 

? 1.1  .-3 
70.0 
7.0 

1 . 0 

L i V L IN  T 

AVE  RATt 

lit  05 

).:<•  ■.  • 

,5  1)3. 

77. 

IMPLANT  TIME  ON  C 0 N Pu N t N T - MOU R S 

NONt  0 iSO.o 


1 AVE  K A T fc  P A/M  RA  1 10 
1 <S  5 . S 9 . 

IMPLANT  TIME  UN  CO'VouLNT-HObnS 

NONt  n 1 6 A . o 


1 AVE  < A T E i?  A/XI  RATiJ 

cl. 

IMPLANT  TIME  ON  CUVPONtMT-HOURS 

NON  E 0 iou  . o 


1 AVE  a ATE  P A / X 1 RATIO 
1 0 A . *>7. 


246 


RUN 

D ATt 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON  COMPONtNT-MOURf. 

->037. 

14  6 7 6 

bC  0 

UHlH 

NONE  0 

108 .1 

LEVEL 

RATE 

i\  t A 

1 .0 

13. n 

5 3.0 

1 J J ■ Vi 

233.0 

L3o  A R c »\ 

3 3 0 . 0 

3 50.0 

ion  .o 

7U . u 

1 0 

L _ V E L I NT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/X I RATIO 

C*S 

[S.I-jL  r4 

115. 

144  . 

1 5c.  . 

<2  . 

K U 'l 

A T L 

AIRCRAFT 

TYPE 

I M PLAN T 

TIME  ON  Cv  V. r* u im  c N T - H 01)  R E 

90  y->. 

It)  t>  7 b 

'C  3 

IIP  1 H 

NON  t C 

o 5 1 . 'j 

Lc  VEL 

RATE 

c.  A 

1 . » 

133.1 

c - J . 1 * 

33  3.' 

5 u 3 . u 

L Hi  ARIA 

1 50 . n 
150.0 
103.3 

15.0 

1.0 

level  I .•«  T 

AVE  n A T E 

1 AVE  RATE 

2 A / X I kATIO 

■4  c 0 5 

0.24  c 0*> 

318. 

69  . 

99. 

231  . 

RUN 

D «T  c 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON  COMPo,«cNT  -HOURS 

• J41  . 

17  b 7 c. 

i.C  0 

UHlH 

NONE  0 

1 5 c • 0 

LEVEL 

a a rc 

' t A 

1 .0 

2 3 . u 

4 3 . '3 

33 . C 

90.0 

L •)  o AREA 

2 50.0 
250.0 
70.0 

1 . 5 
1.0 

L F V fc  L I N T 

AVE  RATE 

1 AVE  PATE 

2 A / X I RATIO 

7 3 L U4  0.11c  05 


AO. 


104  . 


120. 


37  . 


RON 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON  COMPONtNT -HOURS 

V049. 

25  5 76 

HC  0 

UH1H 

NONE  0 

2*9.4 

LEVEL 

RATE 

1 .0 

30C.0 

15.0 

3UO.O 

30.  C 

200.0 

52  . 0 

90.  r 

103  .C 

1 .0 

. vLA 

LOG  AKL'A 

L V E L I NT 

AVE  KATt 

1 AVE  RATt 

2 A / X I RATiU 

• 1 5 l 05 

Ci . c 5 E l 5 

u 0 . 

131  . 

1 5K  . 

43. 

s u\ 

D AT  E 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPL  AN  T 

Tir-E 

ON 

C0r-:P0NcNT-M0UR? 

90  > 1 

. 5 J 0 

7 o 

- C U 

OH  1H 

N 0 N F 0 

16  9.5 

LE  V t L 

RATt 

* £ A 

1 . u 
15.0 

3 3 . C 
73. f 
LOG  A S t 

A 

1 5 u . 0 
150.2 

5 0 . C 

1 .0 

L V E L I N T 

AVE  RATE 

1 AVE  KATt 

2 A/X  I 

R A T i \j 

. *•  j •: 

o 4 u . 2"R  E 

Oh 

57. 

66. 

7 4 . 

3 C 

• 

\ UN 

D AT  r 

>IRCR  AFT 

TYPE 

IM PLAN  T 

TIME 

ON 

C 2 SPUN  EN T- MOORS 

1 7 

7 j> 

4 C 0 

UH  1 H 

NONE  0 

523. 3 

LEVEL 

RATE 

;b:  a 

1 .0 

50. 0 

53.0 

133.0 

120.0 
LOG  ARE 

A 

233.3 
200.0 
50.  Ci 

3.0 

1.0 

uF.VEL  I NT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/X  1 

RATIO 

; 1 - 

35  0.13c. 

r , 

101. 

E?  . 

112. 

5 i 

249 

R UN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT  TINE  ON 

COMpJNtNT-HOURS 

90  55. 

2 7/6 

JC  0 

UH  1H 

NONE  0 

169.o 

LEy/EL 

RATE 

e a 

1 .0 

30. U 

5 0.0 

1 0 j . 0 

130.0 

LOG  A R t A 

200.0 
200. 0 
oO.O 

A . 0 

1 .1' 

L 2 V E L I N T 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE  2 A / X I 

R « T i J 

• J w 

U j J . 1 .5  w 3 

101  . 

82  . 

105  . 

A3  . 

*N  U 

4 0 A 1 c 

-y  [ R C K A T f 

T Y PE 

I MPLAN  T 

TIME  ON  COMpJNENT-MOURS 

90S 

7 . 15  t ’ -> 

- 

J H 1 H 

NO 'Mb  0 

2 7“'.  J 

L . V l L 

RATE 

1 . J 

1 5 0 . o 

3 1.' 

1 5 .') . C 

c \ 

^ J • u 

/ J . 0 

1)2.0 

6 . 0 

U3. : 

1 

*.  C. 

L Jo  A R l 

L . V l L INT 

AVE  RATE 

1 AVE  KATE 

2 A / X 1 p A T l J 

.H  ' J . 1 i?  ::  PS 

113. 

61  . 

82. 

5/. 

R J M 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

COMPUNcNT -HOURS 

061 

. 19  7 7 6 

:J  C 0 

UH1H 

NONE  0 

192  . J 

LEVEL 

RATE 

- *y 

1 .0 

20.0 

50.0 

103.0 

L 0 u AW  c A 

200.0 

2 0 J . 0 
AO . 0 

1 .0 

L-VEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X I 

RATIO 

' » 

H 3. ID:  s 

5 7 . 

oA  . 

1 01  . 

• ’> 

*♦  c 

250 


RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON  COMPONENT-HOURS 

9065  . 

21  7 76 

BC  0 

UH1H 

NONE  0 

177.1 

LEVEL 

RATE 

•\ ; e a 

1.0 

20.0 

40.0 

90.0 

LOS  AREA 

200.0 

200.0 

60.0 

1.0 

LEVEL  INT. 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X I RATIO 

. i 9 £ G 4 

0.73c  C4 

47  . 

88  . 

101  . 

69. 

k u N 

D A T c 

mIRCSAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON  COMPONENT -HOUR  5 

9067. 

2 3 7 7 6 

,C  J 

UrilH 

NONE  0 

202  .6 

• 

LEVEL 

RATE 

1 . 0 

30.  C 

5 0 . 0 

1 J j . >.• 

2 JO." 

L 0 j A R c m 

1 JrJ.  0 
15  0.0 
100.0 

2 5 . J 

1 .0 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X .!  RATIO 

.11c'  05 

0.25E  (3 

116. 

56  . 

81  . 

75  . 

•<  j 1 

DATE 

A IRCR AFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON  COMPOncMT-HOURS 

■JU71  . 

27  7 7s 

0 C 0 

UH1  H 

NONE  0 

421.6 

LE  VE  L 

RATE 

\ : c A 

1 .0 

20.0 

30. 0 

50.0 

60 . G 

100.0 

LOG  AREA. 

200.0 

200.0 

150.0 

50.0 

7.0 

1 .0 

L l V E L INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X I RATIO 

. 4 t 04 

0.13E  05 

84. 

84  . 

114. 

42  . 

R UN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

90  73. 

30  7 76 

i?C  0 

UH  1H 

LEVEL 

RATE 

<t  A 

1 .0 

30.0 

so.  n 

100.1 

200.0 

LOo  AREA 

2UJ.0 

200.0 

15C.0 

30.0 

1.0 

L E V c L 1 N T 

AVE  RATE 

lit  r 5 

U . H 6 L 'J  '» 

112. 

76  . 

R UN 

u AT  i 

t IKCR  AFT 

TYPE 

9075. 

2 8 7 6 

«c  u 

UH1H 

LEVEL 

RAT  c 

J 2 A 

1 . ■' 

3r> . ' 

6 0. 

1 J .J  . u 

200.  ' 

225  . j 

LOO  AkEA 

1 5J.U 

i s . o 

V 0.0 
40 . 0 
2.0 

1 .0 

LEVEL  i N T 

A V F.  R A T c 

i z r-  •:  5 

0.67c  1 5 

2 0 2 . 

56  . 

R 'JN 

DATE 

VIRCTRAFT 

type 

0 7 7. 

2 A 

:c  n 

UH  1H 

LEVEL 

R A T t 

cf  A 

1 .0 

3 0.  CJ 

5 0.0 

1 J j • U 

150.0 

LOo  >-r:a 

200.0 

2 0 0 . J 
100.0 
10.0 

1 .0 

LEVEL  I N T 

AVE  RATE 

IMPLANT  TINE  ON  C 0 M PO N LN T - HOU R S % 

NONE  0 451  .a 


AVE  RATE  2 A / X I RATiO 
106.  76. 

IMPLANT  TIME  OM  C>'  MPO LN  T -HOU  R S 

NONE  n 666.7 


«Vt  h A I C 2 A / X I RATIO 
83.  84. 

IMPLANT  Tli’E  ON  C 0 Mp J N t N T - HOj R S 

NONE  0 286.o 


1 AVE  PATE  2 A / X I RkTIJ 


I 1 E 0 3 U.lOl  u5 


106 


78 


106 


59 


r 

WMI'BHL1)  UR 

R UN 

I>  AT  E 

AIRCRAFT 

TYPE 

1 M PL  AN T 

TIME  ON  COMPONENT- HOURS 

% 

‘W  7 S>. 

4 8 7o 

<C  U 

UM  I M 

NON  F 0 

117.3 

t 

LEVEL 

RATE 

•{  » \ : . t\ 

1 .1) 

LO. :: 

6 1 . .■ 

1 . 0 . > ■ 

13  0.  i 

.'.n.  ' 

1.  J j oil  A 

150.0 

15  0.0 

100.0 

J 0 . 0 

x . u 

1 .0 

l . V l I'll 

AVt  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/X  I RATIO 

. i t ns 

.) . M -•  »*, 

1 . 

54  . 

R'J. 

U. 

' . l 

i < C ! ■>  r 1 

r y IV 

1 IPL A J T 

lii'.t  l l\  E i"<  1 V \ L \ T - M >l  UK'S 

9021  . 

:>  '■  7 .. 

E • 

IIH1H 

NONE  0 

4 0 3 . 1 

l. ..  \i  „ i 

•i  , r , 

1 . 

I'M.O 

5 j . 

100. 0 

: A 

■j  j . i'- 
ll?:. 

1 3 u . o 

2C0. 0 

L .1  u A R •'  A 

■vi.  0 

1 5 . J 
> . 0 

1.0 

L • V 1.  L n T 

AVE  RATE 

1 AVE  ''ATE 

? MW  fi  A 1 10 

. ■ V L LA 

L)  . 1 1 . O 

1 Ml. 

3 8 . 

5«  . 

7 7 . 

SUN 

DATE 

f\  l ri  C rf  A t 1 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  0 N CO’APONi  111  -SOURS 

MM. 

11  R 7 ■ 

. c 0 

UH1H 

NONE  0 

i 5 0 . V 

1 

LEVEL 

RATI; 

• | 

AUt  A 

i . : 

2 0.W 

SO.  v 

10 J.  Cj 

12S  . , 

LOo  A H r;  A 

1 J 0 . 0 

150.0 
NQ . 0 

3.0 

1.0 

L t V E L INI 

AVE  RATE 

1 AVt  RATE 

2 A / X l RATIO 

'.:ot  04 

J.1K  05 

10  1 . 

70. 

84. 

58  . 

1 

251 

• j 

-J 

RUN  OATE 

aircraft 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

COMPONENT-HOORS 

9035.  10  6 76 

HC  0 

UH  1H 

ATS  216 

412.7 

LEVEL 

RATE 

1.0 

150. C 

300.0 

500.0 

600.0 

REA  LOS  AREA 

250.0 

250.0 

150.0 
70.0 

1.0 

LEVEL  iNT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/X  1 

RATIO 

>2  05  0 . 2 6 1 (7 

6 72. 

154. 

205. 

371 

• 

KON  J«TE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

COMPONENT-HOURS 

9-J01.  A 5 76 

uC  0 

UHlH 

ATB  216 

2S5  .o 

LEVEL 

RATE 

1 . 0 

200 . 0 

30:.'J 

40u.  C 

70  0.  C 

1 OjO . u 

, t A LOS  AREA 

300.  j 
300.0 

2 50.0 

1 0u . 0 
20.0 

1 • u 

Lfc^EL  INT 

AVE  rtrtTt 

1 AVE  RATE 

2 A/X  I 

RATIO 

1 2 £ 05  3.60E  0 7 

771  . 

125. 

200. 

419 

• 

run  OATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

CCMpu, VENT-HOURS 

9069.  26  7 76 

-JC  0 

0H1H 

AID  165 

36F  .1 

LEVEL 

RATE 

1 .0 

500.0 

1000.0 

1 500.0 

2003.0 

■ • c A LOu  A R r A 

300.0 

300.0 

100.0 

3.0 

1 . 0 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X I 

RATIO 

,27  c.  06  0 . 43  c.  0 A 

1 51  0. 

136  . 

201  . 

921 

• 

V 


~"  V 


TS7" 


RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IN  PLAN T 

TIME  ON 

CONPONLN  T - HOURS 

9387. 

16  8 76 

OC  0 

UHlH 

AT0  PAD 

181.3 

LEVEL 

RATE 

- ■ 

H _ A 

1 . 0 

10. fl 

5 0.0 

100.0 

300 . o 

375.0 

L 0 o A K t A 

50.0 

50.0 

35.0 
35.0 

4 . 0 

1 .0 

L t V E L 1 N T 

AVE  RATE 

1 AVE  KATE 

3 A/M 

RATIO 

' 3 E 0 A 

0.41E  C'4 

314. 

19  . 

30. 

1 C 5 

• 

< J\ 

9 A T t 

•\  i 8 C R A T T 

TYPE 

1 MOL  AN  T 

T ; t ON 

C .)  '1 1 0 U t N T - H v"J  4 a 

■ ')  . 9 . 

K 7 7c 

1C  'I 

UH  1 il 

ALD  1 A 5 

.•'13.  J 

Lli/uI. 

RATE 

1 . ' 

103.  ' 
vij.  C 
503.0 

1 L'J  u ■ vJ 


15  0.0 
1 50.0 
100.  J 
55.0 

1 .u 

L'VU.  INI  A Vt  5 A t t 


mVE  kATE  3 A / X I KAIiO 


' 3 L 05  3 . ‘>4  £ t > MU  . 


6?.  98. 


A 1 5 . 


U'N 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

T I N F C N CO 

MpuN ENT -HOURS 

9.U  7 

. 18  5 It 

if  0 

U H 1 H 

A T 0 3 09 

9-> 

. 7 

L E V t L 

RAT  t. 

i . A 

1 .0 

$ Jo . u 

600.:i 

1 0 Jo  . 0 

1 500. 0 

L ) 6 A K i:  *4 

300.0 

300.0 

70.0 

1 5 .u 

1 . 0 

L V L L I N T 

AVE  RATE 

1 AVE  TATE 

3 A / X I R A 

T 10 

i 3 t 

Uo  0.57.  i 7 

1 1 J 1 . 

MO  . 

1 34  . 

60  6. 

.’So 


RUN  DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLAN  T 

T I N.  E ON  COMPONENT  - HOURS 

' 

IIU05.  1 8 5 26 

*3  C U 

UH  1H 

NONE  0 

986 . 7 

LEVEL 

RATE 

1 

1 . U 

1 5u . 0 

50.  C 

15  0.0 

ICO.  0 

inn.o 

503.  i 

<.0 .0 

5 u 0 . 0 

5 . 0 

600.3 

1.0 

\ t A LDo  A R c A 

L . V i L I N T 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X I KATIJ 

. .2  2 "S  3 . 29E  In 

522  . 

54  . 

92  . 

216. 

A V '>  DAT 

AIRCRAFT 

T Y R>L 

I ••  P L A N T 

T I r*  1-  0 N C ^ \ r \j  » l N T - hi1  0 ■?  S 

. i '.  19  j 

5 C ■ 0 

11  Hi  H 

NO  U 0 

125.9 

Lz  Vt  L 

< A T 

1 . 1 

<;o . o 

3 ... 

j no 

0 <j  j . u 

1 50.  J 

24  0.r. 

5 0.0 

•>  U 0 . u 

2.  j 

35  0.0 

1 . 0 

1 1 A L .)  u AREA 

L j-  V ?•  L I N T 

A V t RATE 

1 AVE  KATE 

2 A / X I R A T 1 J 

. )it  i<5  0 . 7'9  c Jj 

501  . 

160  . 

208  . 

1 r 7 . 

J 


RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMF'LANT 

TINE  ON 

LOMPONLNT-HOURS 

11 U10. 

10  5 

76 

nc  0 

UH  1 H 

NONE  0 

229.2 

LEVEL 

RATE 

, It.  A 

1.0 

100.0 

2 v 0 . u 
300.  f 

4 0 0 . u 
LOG  ARE 

A 

150.0 
15  0.0 

50.0 

10.0 
1.0 

LEVEL  I N T 

AVE  RATt 

1 AVE  RATE 

2 A / X I 

RATIO 

.MS  t S 

0 . WE 

06 

3 ? 2 . 

71  . 

10?. 

1 5 V 

• 

R JN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIM  ON 

C 0 '1  PC  r.  t N 1 -HOURS 

Mull. 

21  5 

7o 

JC  0 

UHlH 

NONE  0 

? 7 1 . 2 

Lt.'LL 

r\  A T C 

1 .1 

*00.0 

jj.l 

1 0 0.0 

Vj  j • vJ 
? 0.1.0 

, E A 

do  J .0 

4 00.0 
LOG  ARE 

6U.U 

l.v. 

LEVEL  I'm  T 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

l MX  1 

RATIO 

."K  c-3 

0 . >2  i 

s.  .> 

El7. 

104  . 

IS?. 

13*' 

• 

K U N 

DAT; 

A I K C a A FT 

TYPt 

I APLANT 

T l V.E  Of: 

COmpoNlNT-HOURS 

: i J 13. 

24  5 

? # 

.<C  J 

UHlH 

NOVt  0 

5 4 . j 

LEVEL  RATE 


1.0  1 5 'J  . U 

3 0.0  ISO.  0 


i3.U 

VJ.O 

103.0 

1 J.O 

, 

153.0 

1 . 3 

< : t A LOo  ARlA 

LtVcL  INT 

AVE  RATt  1 

AVE  RATF  2 

A/  X 1 RATIO 

.'St  04  0.16c  "5 

IDS. 

63. 

85  . 

6 3 . 

103.0  50.0 

2J0.0  1.0 


• A E A LOS  ARcA  LtVEL  INT  AVE  KATE  1 AVE  RATE  2 A/XI  RATIO 


. i n us 

0 . 54 1 05 

119. 

89  . 

114. 

89  . 

RUN 

J A T l 

AIRCRAFT 

1 YPt 

IMPLANT 

TIME  ON  Cn  'PONtMT-HPORS 

; i j i ? . 

2 5 5 'a 

jC  0 

UU1H 

NON  E 0 

99  1 • J 

• 

LEVEL 

RATE 

1 . 0 

<♦0.0 

100. 0 

40.0 

303 

2 0 . 0 

3 0 J . 0 

5 . 0 

o 3 3 . n 

1 .0 

» . c A 

Llo  AREA 

L r.  V c L I N T 

AVE  RAT- 

1 AVE  RATE 

2 A / X l RATIO 

. )2E  05 

0.142  l>5 

353. 

21  . 

51  . 

51°. 

DATE  AIRCRAFT 


TYP_  IMPLANT 


TIME  ON  COMPL'NlNT-HOURS 


1U1Y.  21  5 7 o )C 


UHl.i  NONE  0 


95.5 


L - V fc  L 


1.0 

150.0 

60.0 

153.0 

103.0 

/0.0 

233 .0 

15.0 

530.0 

1 .0 

LOS  A A c A 

LEVEL  INI 

3 • c 1 t 0 3 

22  5 . 

AVE  K i\  i c 

53. 


AVE  RATE  2 A/XI  RATIO 
85.  1 ? 4 . 


» . 


■ ' 1 


i r 'rr*'"V’T .7. 


t 


RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TY.->t 

IMPLANT 

110  2 7. 

8 6 76 

UC  0 

OH  Ih 

NONE  0 

LEVEL 

RATE 

■ : i.  A 

1 .0 

50.0 

1) 3. 0 

2) 3.0 

50D.li 

L Jo  AREA 

150.0 

150.0 

10.0 

15.0 

1 .0 

LEVEL  1 N T 

A V E kATL 

1 AVE  RATE 

.l^L  06 

J . t 1 E ul- 

c 1 •“  . 

64  . 

94  . 

RUN 

DAT  E 

« I R C R A F T 

T Y °c 

IIS  PLAN  T 

. i J 2 v . 

9 7 a 7o 

N C 0 

JH  1 \ 

NONE  0 

■_  2 V 2 L 

k a r c 

\ < r.  4 

1 . 0 

3 0.0 

1 5 0 . 3 

2 00 .0 
jjj.i) 

LOS  AREA 

5 5 u . 0 
350. u 
15  0.0 
15.0 

1 .u 

LEVEL  I NT 

AVE  RATc 

1 AVE  RATE 

.■'Sc  05 

0.43c  ()3 

210. 

129  . 

129. 

R UN 

date 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

1 1 J33. 

1 0 6 7 6 

6 C 0 

UHlH 

NONE  0 

LEVEL 

RATE 

c A 

1.0 

70.  C: 

2(30.0 

4 jO  . 0 

45  0.0 

LOS  AREA 

2 aO  . U 
250.0 
80.0 
2.5 
1.0 

LcVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

...7t  (15  0.57E  06  7,0  3.  104  . 148. 


TIME  ON  COMPONtNT-HOUHb 
180.6 


2 A / X 1 RATiJ 
1?°. 


Tl'St  ON  COV.POl.cN  T- HOURS 

1 4 .a 


2 A/  vi  RATIO 

lit. 


TIME  Or  COM.  PON  ENT' HOURS 
*12  .7 


2 A / X I RATIO 
1 ? 8 . 


260 


m 


. 


■Hi 


liUN 

0 Alt 

AIKCKAM 

TYPE 

IMPLANT 

T I P E ON  CONPJnlN T -HOURS 

l 1 055. 

14  6 76 

0C  0 

UHlH 

NONE  0 

11)3  . 1 

l£  VEL 

RATE 

» ' „ A 

1.0 

70.0 

H)  0 . 0 

c 0 0 . 1 

5S3.  • 

L 3 o A 

00.0 

90.0 
ou.O 

70.0 

1 .0 

l . V 1. 1 I M T 

AVt  RATE 

1 AVt  RATE 

2 A / * 1 R A T 1 J 

. 1 t 1 

s 3 . >:. 

■>  * ? 

L *♦  < • 

4 0 . 

69  . 

13  3. 

R 11 M 

0 T 

A 1 0 V A F T 

I Y PF 

» A PL  AN  T 

I 1 E OK  C 0 P P v \ l N T - h o J n 3 

1 ..37. 

1 “i  6 ' f 

.'  C v 

U H 1 H 

. w \ t 0 

6 ' 1 . 6 

L L V 1 L 

R A T C 

. . L A 

1 

1 Jj  . v 1 

4 0 i . . 0 

L j o ^ P t A 

so.o 

3 .j . 0 

3 3.0 

1 . 0 

t.  VrL  1 'i T 

A V F RATE 

1 A VC  '<  A T c 

7 A / \ 1 T i J 

% > r\ 

. * . L ' 

5 3.13..  ■'» 

4 7 6. 

37  . 

3c  . 

Of. 

1!  ON 

D AT  L 

U P C K A F I 

TYPt 

I MPL AN f 

1 I •■’.  * <>N  (.ONrONtN  1 -HOiHi 

U .1  50. 

1 7 6 76 

1 C 0 

OH  1 H 

Alt  N t 0 

192  . j 

LtVtL 

RATE 

i,iA 

1 

1 JO.  0 

300.0 

6C0.  1 

O J .■  . L 

L J Ci  A K *■  A 

1 6 j . 0 
13J.0 
30.0 
9.0 

1 .0 

l i.  V F l l NT 

AVt  RATE 

1 AV t KATE 

2 A / X l RAT  u 

6c  . 


. •#  1 l U5  J . 4 J . i .'i 


sw 


104 


77  3 


RUN  DATE  AIRCRAFT'  " T Y He 


1 1 J 4 1 . 18  £>  26 

HC  0 

UH  1 H 

LEVEL 

RATE 

1 .0 

250.0 

23. C 

250.0 

150.0 

150.0 

VO..' 

7.0 

4 j 0 . U 

1 .0 

t A LOo  ART  A 

LrVtL  I N T 

AVE  RATE 

. - 3 i 05  0 . <*  P L 1 ^ 

306. 

113. 

k u 

r>  A T F 

AIRCRAFT 

TYPE 

••  i . 4 3 . 

21  5 7* 

f.c  r 

UH  1H 

L V E L 

KAIL 

i A 

1 .C 

iT>  0 • «J 

2 00.  ’ 

3 u Cl . u 

350.0 

LOG  AREA 

2 50  .r 
<£5  0 . u 

o c n 

L J . U 

t . > 

1 .0 

LEVEL  1 1;  T 

AVE  RATE 

. j?l  0 5 

Cr.OL'u  ’.u 

30  o . 

107  . 

r\  L1  N 

D A I .1 

A I Iv  C k A F T 

TYPE 

11045. 

22  5 7r. 

U C 0 

U H 1 h 

LtVEL 

RATE 

*»  \ e A 

1.0 

103.0 
cOO . 0 

4 00.0 

45  0.C 

LOG  r<  S t A 

25  0.0 

2 50.0 
70.0 

1 .5 

1 .n 

level  int 

AVE  RATE 

.'•7c  05 

0 . 55  t <?t 

401  . 

106  . 

IMPLANT  TIME  ON  COMPONENT- HOU  R S 

NINE  0 444. U 


1 A VE  RATE  2 A / X 1 kATIO 

15  3.  1 6 1 . 

.MPLANT  TIME  C C O MPo  ix  L\ T - HOU  R S 

NONE  0 Z7  6.o 


1 AVE  RATE  2 A / X 1 RATIO 

14  3.  1 5 r . 

I NHL  ANT  TIr<E  ON  C 0 VPO  N c N T -H  OUR  S 

NvNE  U u06.7 


1 A V t RATE  2 A / X I RATIO 

14o.  191. 


2b2 


3 


R 1/4 
i I J 5 1 . 


DATE 

AIRCRAFT 

2 3 6 7 6 

UC  0 

LE  VE  L 

RATE 

1 .0 

150.0 

5 0.  (. 

150.0 

103.0 

i sn  .n 

2uO . j 

a . u 

303.1’ 

1.0 

LOo  ARlA 

LtVEL  INT 

3.78*-  OR 

2’H  . 

3 A I r 

AIRCRAFT 

a 0 6 7 0 

«C  U 

L . V E L 

RATE 

1 . " 

7a0. 3 

5 3.  E 

yc,->  n 

t J u # 1 1 

1 5 j . o 

AO.. 

2 5 . : 

1 .0 

LOo  m R E A 

LEVEL  INT 

3 . 1 6E 

16°. 

DATE 

t I a-C  H A F T 

1 7 7c 

..c  o 

LEVEL 

PATE 

1.0 

200.0 

33. r 

200.0 

10J.C 

70.  J 

233.0 

4.0 

225  . C 

1 . U 

LOG  AREA 

LEVEL  INf 

JOE  C5  3 . ' 1 . 


203. 


TYPE  IMPLANT 

UHlH  NONE  0 


TIFl  ON  COMPONENT-HOURS 
289.4 


mVE  RATE  1 
77  . 


AVE  RATE  2 A / X I RATIO 


TYPE  IMPLANT 
U H 1 H NONE  0 


TIKE  ON  CO'PONLNT-HO'JRS 
1 o V . a 


TYPE  IMPLANT 
UHlH  NOVE  0 


T I E ON  CCMPUNtNT-HulIRS 
523 


K < 


S UN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLAN  T 

TIME  ON 

COMmUNlNT-HOURS 

1 1053 

2 A 7 * 

‘K  0 

UHlH 

NONE  0 

1 °9 .6 

LEVEL 

RATE 

\ tic.  A 

1.0 

4 0.0 

10J.P 

200.  C; 

2 2 5.0 

LOG  AREA 

25U.O 

25J.0 

150.0 

2.0 

1 .0 

L c V E L IN  T 

A V E RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/X  I 

R A T lj 

. i 9 E 

0 5 3 . 1 .3  . .6 

L J U • 

130  . 

152. 

1 1 7 

• 

S LA 

D AT  l 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLAN T 

TIKE  ON 

cokponln t-hou sf 

i 1 o 5 5 

15  7 7c 

C J 

UH  1H 

NONE  0 

2 7.3.0 

lli/cL 

R A r t 

• t f.  6 

1 . L 

3 J . o 

50.1 

1-3  .(' 

25  J.  i 

LOG  A R t 4 

1 2 u . 0 
'.20.0 
103.0 
43.0 

1 .3 

L F V E L I NT 

A V E RATE 

1 AVE  RATE 

i A / X I 

k A T iu 

. 12  r. 

(/  5 J.  24 1 i 5 

152. 

49  . 

o 7. 

luc 

• 

RUN 

OAT  £ 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLAN T 

TIME  ON 

C 0 f-i  P \j  N t N T - H 0 U R S 

' 1 J 57 

. 14  7 7 5 

JC  0 

UHlH 

Ki  0 N F 0 

112.3 

LE  Vt  l 

RATE 

' n.  a 

i . n 

50.0 

150  .r 

275  . U 

LOG  A R K A 

2 0 U . 0 
?O0.0 
40.0 

1 .0 

LEVEL  1 NT 

AVE  SATE 

1 A V F SATE 

2 A/  X I 

RATIO 

RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIMF.  ON 

COMPONENT-HOURS 

1 1 J 59. 

19  7 76 

BC  0 

UH1H 

NONE  0 

192  .2 

LEVEL 

RATE 

A l<  t A 

1 .0 

50.0 

loo. n 

200 . u 
‘500.0 

LOG  AREA 

100.0 

100.0 

60.0 

5 . U 

1 .0 

L..VF.L  1 N T 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X I 

RA  TIU 

. 1 2 E l 

i J.2".  c .5 

21  o. 

42  . 

62  . 

127 

• 

a un 

D AT  t 

A I K C K A F r 

TYPE 

I f':  plant 

T I viE  ON 

COMPUNtNT-HOJRS 

1 1 J61  . 

23  7 76 

ij  C w 

UH1H 

NO:  U.  0 

1 02u . a 

LEVEL 

RATE 

>.REA 

1.0 

5 3 . f 

100.  L! 

<30. 0 

AGO.r. 

LOG  A R t A 

150.0 
150.3 

100.0 

15.0 

1 .0 

L-.VEL  INT 

AVE  PATF. 

1 AVE  PATE 

2 A / X I 

RATIO 

.’5c  n 

5 0.1  A E -;6 

33  2 . 

o4  . 

95  . 

172 

• 

DATE 

AIPCRAFT 

TYPE 

IK  PLANT 

TIME  C< 

irC^f^HOoitS 

110  6 3. 

BC  0 

UH  IN 

NONE  0 

177.1 

LEVEL 

R ATE 

V\  £ A-*' 

-REA 

1 ,fl 

1 DO . U 

2 0 0 . 0 
300^^ 

. t"Ju  A P t A 

TOO^S^ 

' 40.0 

1 .0 

L^VEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

R ATIO 

5 t i •> 


RUN  DATE  AIRCRAFT 

11063.  21  7 7b  '1C  0 


TYPE  IMPLANT 
UH1H  NONE  0 


TIME  ON  COMPUNLNT- HOURS 
}77  . 1 


LEVEL 

RATE 

1 .0 

200. 0 

113.0 

2 011  .0 

2 J J . 0 

AO.O 

331.  : 

1 .0 

LO..  area 

LEVEL  INT 

0.?1E  06 

?2A  . 

DATE 

AIRCRAFT 

2 3 7 7 c 

r c o 

Lt  VE  L 

RATE 

1 .0 

1 3 '3 . 0 

10  3.2 

iso.n 

20  3.  C 

AO  . u 

33  3.2 

10.0 

TYPE  1. •iEL  ANT 

UH1H  N 0 \ r 0 


1 1 > c 0 CO  'i  P O .» t N T “ H C U r»  S 


■ U 3 . U 1.3 

} E A LOG  AREA  L!VEL  INT  AVE  KATE  1 


E (5  0.1M-  I ‘6 


AVE  KATE  2 

1 PU  . 


A / X I k A I 10 
1 b?  . 


RUN 

11067 


'it  A 
. o t 

* o 'I 
1 1 ) f.« 


' t M 

. -u 

ft  UN 
1 1 J 7 1 


L A 


DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

implant 

TIME  ON 

COMPONLNT-HOURS 

26  7 76 

dC  0 

UH  1H 

NONE  0 

268.1 

LEVEL 

RATE 

1.0 

10.0 

2 0 . 0 

5 0.0 

700.0 
a 00.0 

50  3.1' 

105  AREA 

150.0 

150.0 

9 0.0 

70.0 

60.0 
.."J.  J 

1 .0 

LEVEL  I N T 

A VL  RATE 

1 A V E RATE 

2 A/X  I 

RATIO 

U . 1 1 C i'o 

3 A 7 . 

A 1 . 

7 A . 

1 3 >. 

• 

D »l  L 

mIRCRAFT 

tyre 

I M PLANT 

r i v r.  ^ f. 

c ovpu-nl  v r-wousr.  i 

2 7 7 7 6 

:j  C 0 

U M 1 H 

NONE  0 

A 2 1 .3 

Li  VL  L 

RATE 

1 .1- 

1.1D.C 

2 J J . 0 

503.0 

703 . ! 

L 3 o A ft  b M 

200  .r 

700.3 

15U.0 

10.0 

1.0 

L V c L I N T 

.iVE  RATE 

1 A V E SATE 

2 A / x l 

1 

| 

RATIO 

3. ‘.5  c ,5 

5 19. 

69  . 

17ft. 

513 

DATE 

A ! ft  C ft  A f r 

TYPE 

I HL  A N T 

1 I ML  ON 

C OTVONlNT-HOURS 

50  7 7 -> 

ljc  n 

UH  1 H 

NONE  0 

A 5 1 . 6 

L t V k L 

RATE 

i 

1 .0 

1 i>U  . u 

2CU.P 

;;in.  ; 

AGO  ,r 

LOG  AR'A 

• 300.0 
130.0 
50.3 
15.  C 

1 .0 

LEVEL  1 IM  T 

A V F.  RATE 

1 A V F.  R A T L 

2 A/X  I 

K A T to 

0 . ^ A L if' 

3A  U. 

76  . 

117. 

1 *>6 

. 

. 51  E U5  0.7AL  i o 


3 A U 


76 


1 S6 


t 


RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

11075. 

2 8 76 

oc  n 

UH1N 

NONE  0 

LEVEL 

RATE 

■-'FA 

1 .0 

100.  f* 

200.  C 

500 . 0 

600 . J 

L D o Ak  E A 

pno.o 
pop  .0 
100.0 

5.0 

1 .0 

L ■;  V C L INI 

AVt  KATt 

1 AVE  KATE 

. . 0 E OS 

n . 5 r i . - 

50  6 . 

84  . 

118. 

wm — 


TIME  ON  COMPONENT- HOURS 
666.7 


2 A/ X 1 KA  110 
?S?. 


5 0 N 

win. 


DATc  AIRCRAFT 

i,  '.ft  »C  0 


L ! tel 


t\  A I L 


TYPE  IMPLANT  TIFF  "N  COFVc  ft  ENT- HOURS 

UHlH  NONE  1 117.3 


1 . 

r 

1 

50  . 

0 

:j  Vj  . 

l j 

* 

1 

i 0 . 

L 

1 

j • 

* 

1 

r»n. 

•"* 

C 

UO  . 

0 

10. 

0 

) 

"0 . 

c 

1 . 

o 

L f%  L 

0 6 

f-RE  A 

L r V c L 

IN  T 

AVE  RATE 

1 9 t u5 

0. 

7 5 _ IS 

£ 1 i.' 

65  . 

A VF  RATE  2 A/ XI  FATU 
92  . 151. 


Ron 
11  179 


• .LA 
..-•lb 


D A I t 

A I k C .<  A F T 

TYPE 

5 H 7,. 

i ' C 0 

UHlH 

LE  VcL 

P A T F 

1 .0 

25  0 . 0 

5 0 . 0 

250.0 

1 U J . 0 

'1SJ.0 

200.  p 

20.0 

, 

300 . 

? . 0 

3S3  .'■ 

1 .0 

L J 6 Mi  \ 

level  int 

A V L KATE 

US  U . c 7L  or»  5 •!  5 . 91. 


IMPLANT  TIME  0\  C T "PO  ftu  N T -H  OU  rt  S 

NONE  0 -.R5.1 


1 A V L KATt  2 A / X I RAT  . J 

15  7.  1 7 7 . 


2h8 


• "T"’  \ " . 


RUN  DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

compunlnt-hours 

11081.  11  8 7b 

OC  0 

UH1H 

NONE  0 

459.9 

LEVEL 

RATE 

■ — • - 

1.0 

50.0 

103.  C 

233 . 0 
iOO . C 

350.0 

A ■<  t A L D 3 AREA 

150.0 

150.0 

80.0 

30.0 

3.0 

1 .U 

LEVEL  I N T 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X I 

RATIO 

.S'JF.  05  0.1  at  Oo 

30  7. 

58  . 

92  . 

1 5 5 

• 

RUN  D A 1 1 

►.  1 1\  C k A F l 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ?N 

COi'VONt.NT-HOURS 

11383.  1?  S 7 A 

bC  L' 

UH  1 H 

NONE  Li 

72c  . 5 

Lt  VE  L 

R A T E 

1 . 0 

133.  r 

20o  . 0 

3 00.C 

400.  C. 

503  . C 

. i»  E A LOG  AREA 

15C.0 

153.0 

35.0 

25.0 
4.0 

1 .0 

LEVEL  InT 

AVE  RATE 

1 AVE  l.'ATE 

2 A/  X I 

WAT  I o 

05  0.2 It  oo 

414. 

57  . 

93. 

19? 

- 

RON  DATfc 

» IRCKAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

COMPuNEN T -HOURS 

1 1 o t 5 . 1 6 8 7o 

;c  0 

UH  1H 

NONE  0 

181.2 

LEVEL 

RAT  L 

1 . U 

SO.O 

10  3.0 

200.0 

3 1»  - . 0 

A ( E A j AREA 

'200.0 

200.0 

10U.P 

30.0 

1 . 0 

L f V E L I N T 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/X  I 

RATIO 

. .'5t  0 5 0.  16E  U.*> 

24  1 . 

84  . 

126. 

12  6 

1 

f 

R UN 

PWW 

Ui’ 

0 A T F 

AIRCRAFT 

TYPE 

**!&/  a 7wwn  yuuuu 

IMPLANT 

TIPF  ON  COMPUTE NT- HOURS 

I 

11 

• 

1K1K7 

• 

17  8 

7o 

l.C  0 

UHlH 

NONE  0 

209  .9 

t 

LEVEL 

HATE 

1 .0 

1 no . n 

100.0 

10  0.0 

200.0 

70.  n 

4iK).  i 

O .0 

500. 0 

2.5 

(S0O.  1 

1 .0 

» A 

L 0 o Aril 

M 

L V _■  L I N'T 

A VC  KATl 

1 A V t HATE 

2 A / X I RATIO 

. . 'St 

05 

0.111 

» * r> 

S4?. 

44  . 

03  . 

2 op  . 

UN 

0 • T •• 

4!RC R A F T 

T Y <•- 

1 5 PLANT 

TT'  t:  C(  MPoNtNI -HOURS. 

11  T 2 1 

• 

2 5 

? t. 

o c n 

U H 1 H 

A 1 1>  1 f)  2 

7 3'  0 . U 

Lt.  V f.  L 

•’ll 

1 . 

• i . > * 

2 u 0 . 0 

5 0.  w 

4 00.0 

1 J . c 

00  0 . p 

1 .0 

.,-.  £ A 

LOG  "Re. 

h 

L • V L I N T 

A VE  RATf 

1 A v E PAT 

2 A / v I R AT i 3 

, 

. . 1 ? L 

; a 

?.?(•' 

s 

4 4 . 

20  . 

3v . 

33  2 . 

R UN 

P AT  t 

AIRCRAFT 

TYPE 

IM PLANT 

IIFE  ON  COrrONtNT-HOURS 

i 1 0 7 3 

• 

5 * 

7 P 

.C  C! 

UH  1H 

AID  118 

2 S o . !3 

Lt  Vt  L 

R A T t: 

1 

1 50.0 

• 

1 0 0 . o 

150.0 

iTJ.  ) 

00.0 

5 0r' . r 

5.0 

60°  .o 

1 .0 

.*•  !c  A 

LUG  A R t A 

l t V t L 1 N T 

A VF  RATE 

1 AVE  kATE 

2 « / X I RAT iJ 

: i . It 

05 

0. 3ir 

liO 

314. 

69  . 

97. 

276  . 

270 


DATt 


AIRCRAFT 


TYPt 


IMPLANT 


TIME  ON  COMPUNLNT-HOURS 


3 8 76 

PC  0 

UH1H 

All)  1 1 H 

266.6 

LEVEL 

RATE 

1.0 
ioo. n 

t Liu  . 0 

soo.o 

6 U 0 . U 
i r,  t k F A 

15U.P 
150 .0 
90.0 
5.0 

1 . u 

L t V E L I NT 

AVE  kATE 

1 AVE  KATE  t 

A / X 1 K A T 10 

RUN  DATE  AIRCRAFT 

12U01.  15  3 7 0 HC  U 


. ■ 7'.  Ho 


LEVEL 

RATE 

1.0 

150.0 

1 COO. 0 

130.0 

3000.  u 

4 5.0 

4000.1 

cf . s 

5 (;  0 j . 0 

1 . U 

L 3 3 A .!  E 4 

L L V t L 1 Pl  T 

if)  u . 3 . C ! 

4 '.'3  3 . 

JAIL 

..ih' CRAFT 

14  > ?:. 

l C 0 

LEVEL 

KA  T L 

1 . C 

150.0 

1 OCO. 7 

15  0. 0 

7cc: . l 

7p  r 

b UUU • i 

3 0 . l‘ 

5 C 0 3 . C 

3.0 

7 0 J 0 . 0 

1 .u 

LOO  a a E A 

L ■ V E L l N T 

9 3 . 4 ’ . ' . 

314  a. 

TYPE  IMPLANT 
UH1H  NONE  0 


TIME  ON  COMpONLNT-HOURS  * 
54  0.5 


T Y P t I f.  i L A I . T 

U H 1 H NONE  I 


T l .•*  I Of.  Ci  fPol.LNT-POUPS 
ft  < . 7 


V E KATc  1 A V E OATE 

49.  9 ; . 


A / > I n r.  I It/ 


I 

— 

x "i . . & 

1 i 

RUN  DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON  COMPONENT-HOURS 

% 

1 

12004.  19  5 76 

UC  0 

UHlH 

NONE  r 

179.9 

f LEVEL 

RATE 

1 .0 

200.0 

500. 0 

200.0 

1 000 . G 

30.0 

d ' ' J J . L 

20. u 

3000.0 

1 .5 

3 5 0 J . U 

1 .0 

% A L -)  Ao  i A 

l r v e l in r 

AVE  KATc 

1 AVE  KATE 

2 A/X  I RATIO 

..it.  06  O.J-i:  1 3 

5 32  7. 

66  . 

127. 

* * * * 

• N f*  :\  f f- 

AIRCRAFT 

T Y FT 

IMPLANT 

T I E ON  COFVw.,ENT-«Ol'?S 

'36.  2 0 ">  7 6 

ft  C 0 

UHlH 

NONE  0 

2 70 .2 

LtvEL 

ri  A f £ 

1 .0 

i no  .0 

7 JU  . 0 

1 U I.J  • » j 

[] : 

1503.0 

36.0 

5 0 J u . j 

1 . j 

i A LOG  A A £ A 

L K V F L INI 

AVE  kUc 

1 A VE  n A T E 

d A / X I R A I i 0 

.!•>*_  06  0.32E  . 7 

1 937. 

50  . 

74  . 

* * * * 

j 

! 

1 

RUN  DATE 

AIRCRAFT 

typf. 

IMPLANT 

T 1 1*! E ON  C 0 N P u iv  c. N T - H U o A S 

: 0 u ■ 7 . 23  5 7 o 

0 

UHlH 

NONE  0 

759.2 

LEVEL 

RATE 

1 .0 

200.0 

1 1 

1CJ3.0 

700.0 

2030.0 

24.0 

2500.0 

1.0 

'REA  LOG  AREA 

LEVEL  INT 

hVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/X  I RA  I 10 

■•It  06  3 . t.6  f ' 6 

2354  . 

327  . 

3 Cl  . 

* * * * 

273 


RUN 

PATE 

AIRCRAFT 

1 20  09 

. 24  5 76 

3 C 0 

LEVEL 

RATE 

1 .0 

1 50.0 

6 00.0 

150.0 

1000.0 

100.0 

2 0DC.I 

20.0 

5T0D.fi 

2 . P 

3 300.  u 

1 . u 

v C r\ 

L 0 j A ~ A 

LEVEL  I N T 

■ It 

06  J.Iac  1 ' 

305  5. 

■i  U N 

ij . > r . 

AIRCRAFT 

Mil 

. 25  S 7 ' 

•jC  0 

L z V r.  L 

RATE 

1.0' 

4 5.0 

1 OOO.o 

4 5.0 

5023.0 

15.0 

6 U J 0 . U 

1 . 5 

6 03  3.1 

1 .0 

•t  £ A 

L3  j A \ l.  A 

L c 7 E L I N T 

. 1 2 C 

06  3.61  c 3 

5 0 74. 

RUN 

OAT  E 

4 IRCRAFT 

i 20  13 

. 26  6 7t 

1C  3 

LEVS  L 

RATE 

1 .0 

200. C 

500.0 

200.0 

1 0 J 3 . 0 

lUG.O 

2 0.3  3..'. 

10.0 

3003. 0 

1 .0 

■ • c A 

L 0 6 A rv  F 4 

LiVcL  INT 

.Jit 

C 6 3.24c  *.’« 

210  0. 

TYPE  IMPLANT 
UH1H  NONE  0 


TIME  ON  COMPUNLNf-HOL'.'S 
64°  .3 


TYPE  I iM  1-  L A :<  T 

UHlH  NON  t 0 


T i i*i  E Oa  t C ' P j w c \ T - H L 
437.1 


TYPE  IMPLANT 

UHlH  NONE  U 


TIME  ON  COMPONENT- HOURS 
991  . 5 


<4 

* 


274 


UH1H  NONE 


Sr  _ 


l IKE  ON  COMPONtNT-HOURS 


05.4 


RUN  DATE  AIRCRAFT  TYPE  IMPLANT  IIKE  ON  COMPl 

12015.  27  5 76  3C  0 UHlH  NONE  0 05.4 

LEVEL  RATE 

1.0  150.0 

500.0  150.0 

1 000 . C 90.0 

2C00.C  20.0 

3000.0  l.o 

■ :cA  LOli  AREA  Li  VEL  INI  AVE  RATt  1 MVE  A A T E 2 A/XI  RATu 
. 2 0 1 06  0.12  ii  22  7 1 . 66  . 1 1 0 . **** 


OAT  £ 


AIRCRAFT 


TYPE. 


IMPLANT 


T I i-'.  t 0 \ CO  -'PU \tM  T-H  )IJ  RS 


U H 1 H NONE 


2 i 0 . J 


LEVEL  RAT.': 

1 . C 150.0 

600 . C 150.7 

1703.0  60.' 

2C00.C  6.0 

5 l>  3 u • L 1 . u 

>=A  LOG  AREA  LEVEL  INT  AVc  RATE  1 AVE  RATE  2 A/XI  kATiJ 
1 6 1 0 6 3 . A :> ; •_  7 2 ■'?  2 . 56.  95.  * * * * 


J ATE 


AIRCRAFT 


V Y P E 


IMRLAN  T 


T I • £ Of*  C./Mpy  i.  LN  T -POOPS 


i70  1 9 . 3 6 77  .)  C 


UHlH  NONE 


A A 1 . y 


LEVEL 


RATE 


1.0 

1003.0 

2003.0 
4 5 00... 


93.0 
90.  C 
25  .0 

1.0 


'REA  LOG  AREA  LEVEL  INT  AVE  RATE  1 AVE  FATE  2 A/YI  RATIO 
.17c  06  0 . 4 1 L : 7 2569.  39.  64.  * * * * 


275 


: 


RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

COMPONENT 

1 2023 

. R 6 

76 

DC 

0 

UH1H 

NONE  0 

ISO  .6 

LEVEL 

RATE 

■<  £ A 

1 .0 

70U.  0 

1 000.0 

2 Go  J • u 

3 000 . 0 
LOG  A R fc 

A 

L L V r L 

150.0 

150.0 

90.0 

1 5 . u 

1 . 0 

I NT 

AVE  RATE 

1 AVE  F A T E 

2 A/X  I 

RA  T I J 

. j 

v o 0 . 12- 

2 1 J 

o . 

67  . 

1 P9  . 

* * * 

* 

n u N 

J A 1 d 

A I K C * A F T 

T Ypc 

I iA  PLANT 

TIKE  0 N 

COMPjNtN  r 

: ’ ,35 

■) 

7 K 

-C 

UH  1 ,H 

N 0 N E G 

1 t A . o 

L l V d L 

RATE 

’>  \ t A 

1 . 0 

i :.03. : 

L JO  J . U 

3 G 0 o . C 
LOG  ARE 

A 

L V E L 

20.  u 

2 3.0 

S . G 

1 .0 

INT 

AVE  RATE 

1 AVE  FATE 

2 A / X I 

-MT  w 

J 5 J • ». 

1.3 

2 S3 

5 . 

12. 

1 7. 

A * * * 

ti  U M 

0 A I L 

hIRCkAFT 

T Y Pc 

I volan'T 

r i e o\ 

CP'VUNc.NT 

. •’G2  7 

9 5 

7 3 

.3  C 

G 

UH1H 

NONE  0 

Aoj  . o 

LEVEL 

RATE 

1 * £ M 

1 . 0 

1 030.0 

2 0 G «j  . J 

3 3 0 0 . G 

LO  b Aid 

A 

LEVEL 

100.0 
103.0 
«.  5 . 0 

1 . u 

IN  T 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X 1 

FATlu 

• 1 i"  c 

J 6 \j  . 4 a c 

i 7 

2 o 2 0 . 

51  . 

76. 

* * * 

k 

276 


t 


PUN 

0 ATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

1 2U29 

. 10  o 

?0 

6 C 0 

UH  1H 

NONE  0 

LEVEL 

RATE 

i t A 

1 . J 

500.0 

1 OuO. C 

2 001.1 
> 5 j J . 

LOO  A J E A 

20J.0 
200. G 
10u.il 

2 u . 0 

1 . i 

L . v E L I N T 

A V E RATE 

1 A V F i<  A T t 

. A: 

1 1)  J . < 2 1 

0 * 

2 3'  7 . 

71  . 

131. 

k JIM 

j a r !-. 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

' .5  S 1 

1 4 6 

7A 

jC  0 

IJ  H 1 H 

NON*'  ;• 

L£  Vt  L 

R A T c 

J € A 

1 . 0 

1 L:  J 3 . 0 

2 ■:  e :• . c 

4 5 ^ j . u 
LOG  A R E 

4 

A 0 . 'J 

< ■> . ■ • 

1 . U 

L V c L i.  M T 

4 V F RATE 

1 AVE  RATE 

. 1 ? L 

06  0 . 3 ■ j c. 

u7 

2 5 S 0 . 

33  . 

50  . 

K UN 

j a r c 

. > I RC  R A F r 

TYPE 

IS  DL  A !J  T 

' M3  3 

. 1 6 6 

7 c 

jC  0 

UHlH 

NONE  0 

LEVEL 

K A T F. 

E A 

1 . 0 

500  . G 
2000 . C 

4 000.  L 
LOG  ARE 

A 

12  J . i) 
121.0 
30.0 

1 . u 

L V E L 1 :1  T 

AVE  RATE 

1 A V F FATE 

. j E 

U6  J . f<Oc 

•:  7 

2 4 3 . 

5 0. 

62. 

TIME  ON  COMPUNtNT-HOURS  * 
412. 7 


H / * I |i  A f . VJ 
* * * * 


T T I-I E ON  C'.'”Pj.«iNT-Hi'lURS 
n .i 


A !\:  A T i 0 

* * * * 

tin  E of  : •vlklm-hu^ 


A / X I RA  T iU 

* A * * 


DATE 


AIRCRAFT 


TYPE 


IMPLANT 


TIMF.  ON  COMPONLNT-HOURS 


I ? 0 3 5 . 

t 

t A 

.'it.  [ 

R ' . N 

I 

\ 

I 


17  0 ?o 

tc 

n 

UH  1H 

NONE  3 

19?  .0 

LEVEL 

KATE 

1 .C 

1 OOO.  G 

2 0 3 3.1' 

4 1 io  J . L' 

LOo  A K E A 

l t V E L 

60. 0 
63.0 

3 ?.n 

1 . 0 

I .1 

A V E K A T c 

1 AV  t N«It 

0 h / X i 

U A 1 1 o 

6 3.111  ( / 

6. 

33  . 

4 7 . 

* * * 

* 

C>  A T t 

■■ : < c : 

AFT 

T V f ; 

I ■ r LA.  T 

1 i 1 7 •;  r> 

C “ > u r.  L \ T ~ P . L r.  S 

1 r •,  7 j 

r 

r» 

0 1 1 1 h 

,'JC  1 E 0 

- 4 .0 

L E V l L 

K A 1 L 

1 .C 

‘333.1' 

1 S 3 3 . 

7 Li  j j . . 

A C 0 u . 0 

L.1f>  APE, 

L . V ■ L 

70.: 

? 3 . 0 

4 ■'  . f 

7 . ^ 

1 . 0 

r.r 

A VE  RATE 

1 i.  v E RAT  f 

2 A / v j 

;•  T i j 

o J . VjL  i 

3 1 7 

i . 

31  . 

52  . 

it  -A  it 

* 

v A 1 E 

< i A C r. 

A i-  1 

T YPc 

1 1"  T’L  A N T 

T IMF  f:N 

C2K  r-of.cNT-'iOURE 

21  o 7 A 

c 

C 

U H 1 H 

NONE  C 

2 7:.  . .7 

LEVEL 

RATE 

1.0 

A 33.0 

1 500. C 

3 000 . 0 

4 f 33.0 

L \j  G AH  r.  A 

L ..vr  l 

17  0.0 
150.7 
7u.O 

6 . 0 

1 .0 

I r;  T 

A V C RATE 

1 A V 6 PATE 

2 A / X I 

F.  ( T . j 

’ 


T~  | | — r- _ a : 


■ 


K U N IJ  A T t 

AIRCRAFT 

TYPb 

IMPLANT 

T IF  h OF. 

COVIPONlNT-HOURS  * 

1 c’  J A 1 . ?2  6 

76 

bC 

0 

UHlH 

NONE  0 

306  . f 

LEVEL 

RATE 

1.0 

90.0 

600.0 

9 0.0 

lOOO.t, 

5 0.0 

LUuJ  . Vi 

2 0.0 

4000.0 

5.0 

500 J - 0 

1 .0 

LA  LOo  A ;<  (: 

A 

L r v f l 

in  r 

AVE  K A T t 

1 A V c KATc 

c A/X  I 

KP  1 iU 

. i 4 F.  06  0 .3  72 

0 7 

4 0 3 

2A  . 

59. 

* * * 

★ 

7 ON 

1)  A T L 

• oc, 

4 f r 

TYPE 

I i'LA  T 

T J ■*  E ./  * . 1 r \f  i • c N 1 — i • c-  J ■».  S 

. 43 

. 2 3 i:  7 r 

c 

- 

U h 1 H 

\C  i t ? 

L v L 

2 4 1 c 

/ 

: a 

i .: 

5 'j  J • c 

1 000.0 

2 Lt  J J • <J 

2750.0 

LOG  AREA 

L : V E L 

1 r 7 . Fi 

1 iL.j 

7 .,1 . 0 

V . U 

1 .0 

I NT 

AVE  RATE 

1 AVE  ■•ATE 

2 A /XI  E/TiJ 

. ; 7t 

06  0 . V «.  r r.  7 

2 1 3 1 . 

62  . 

1 06  . 

* + * ■* 

A O N 

D A 1 E 

^ I A C N 

af  r 

TYPE 

I '*!  PLANT 

T 1 ro  E ON  C 0 P 0 N t >i  T - H 0 U R S 

1 ~ ) 4 5 

. 3G  6 74 

c 

» 

UHlH 

NONE  CJ 

16«.6 

LEVEL 

R A T r 

FA 

1 . 0 

500.0 

1 000 . c 

3 oo j . r 

LOG  AREA 

LEVEL 

150.0 

150.0 

7 0 . u 
1.0 

I IN  T 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X I PATIJ 

. . J E. 

ufc  0 . t i l 77 

143 

1 . 

66  . 

97. 

* * * * 

1 
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• / 


r 

i 


S'-HETT—'"’’" f”T 


mmm 


mm  r-r: i 


“11 


fi 


RUN  DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON  COMPONtNT-HGURS  * 

I2U49.  2 7 76 

»C  0 

UH1H 

NON  F 0 

189.0 

LEVEL 

RATE 

1 .0 

6t)C.(> 

1 5 : ? . t 

3( 

4^ jj.C 

■ • 4 A LOj  AH  c A 

fcU.U 

°.o.c 

40.0 

3.0 

1 . J 

LEVEL  1 f J T 

A V E RATE 

1 AVE  RATl 

2 A /XI  k n T i J 

. 1 S L (to  0 . 21  C ( 7 

30-‘  1 . 

34  . 

57. 

A A A v 

4 Li  >i  ) T E 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

T I i*  E ON  C •■•’P.K.t.jT -HOURS 

j hi  . 1 5 7 7 6 

jC  0 

1 1 H 1 h 

N 0 N t 0 

2 7 f . a 

LEVEL 

H A i £ 

V 

1 . C 

4 n . 0 

£'  .!  J . • 

4 

5 r r . c 

i r j j . c 

3 033." 

.>  .x  £ a.  L 0 o « R c .<» 

3 5. 0 

c 0 . u 

1.5 

L c V t L I "J  T 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X I RATIO 

. '3r.  L 5 0 . 1 1 fc  i ;• 

1 •£  3 3 . 

17. 

t ' . 

* A * * 

RUN  DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

I h PL  A <T 

TIME  OK  COMPO.hcNT-HUURS 

u-j53.  1 9 7 7 u 

AC  O 

UHlh 

NONE  C 

192.2 

LEVEL 

RATE 

1 .0 

53.  C 

2U0 . 0 
, iroG.c 

2 C>  0 u . U 
2503.0 

• EA  LOU  A R L A 

50.0 

50.0 
30 . u 

15.0 

3.0 

1 . u 

LEVEL  ll.T 

AVE  RATE 

1 AVt  -ATE 

2 A / X I RATIo 

. jo f 05  0 . 1 1 1 it 

216  6. 

14  . 

30. 

729  . 

r— 

- 

'••'•-53  < ...•  ; "TE?  V T._ 

i : 

RUN  DATE 

AIRCRAFT 

TYPF 

IMPLANT 

TIME  ON  COMPONtNT-HOURS 

1 h 

120  55  . 20  7 7 o 

3 C 0 

UHlH 

NONE  C 

1020. 2 

t 

LEVEL 

RATE 

• 

1.0 

20.0 

1 000.0 

20.  C 

2 030.  P 

5.0 

3033.1 

1 .0 

• • c A LOG  f K t A 

L i V L L I N T 

A V h RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X 1 KATco 

...  5l  05  J.r’f:  35 

226c.. 

1 1 . 

16. 

* * ★ * 

'<  L1  N j f T h 

.•  I F C R A F T 

TYPE 

10  PL T 

TIRE  01  C.  :•  POAlNT- HOURS 

J jy.  o 7 ' L 

‘ C L 

OP  1H 

NOV 

J * f • J 

LEVEL 

p a r c 

ns 

V 

1 . 3 

r u • J 

?0t).» 

r.o  • (* 

^ ✓ 

4 ••  3 . f 

50 . 0 ' 

i : o : . : 

7.0 

1 5^.  . T 

1 .0 

- t A LOG  « X t A 

LFVFL  il.T 

AVE  RATE 

1 A V F RATE 

2 A/y I R A T i j 

. 4 9 1 0 5 0 . 1 3 1 C3 

1 •‘33. 

33  . 

54. 

b 1 c . j 

RUN  i)  A T h 

i R C K A F T 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  cr  C'  ’•PoivuNT-HL'URS 

: "*062  . 27  7 76 

DC  0 

UhlH 

NONE  0 

421  .3 

LEVEL 

RATE 

1 .0 

2u  . U 

2000.0 

23.0 

3 003  .C 

5.0 

4 C j 0 . u 

2.0 

5 333.  ' 

1 .3 

t A LOG  m R t n 

LEVEL  TNT 

AVE  RATE 

1 AVE  PATE 

2 A /XI  RATIO 

1 

.'7  3 05  0.75  • 5 

4 33  3. 

1 1 . 

15. 

★ * * * J 

. ~ 
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1 I 

Vi' 

J 

V ,'N 
- j ffr  . 


DATE 

AIRCRAFT 

30  7 70 

OC  U 

LEVEL 

RATF 

1.0 

iu . u 

1 S 1 0 . > 

30.0 

<?  1)0  j . 0 

1 5 .u 

3 L.  j 0 . • 

‘ . 0 

4 000 . 

< ,r 

si'or.i' 

1 .t. 

L 0 4 ARIA 

L ; V L i T 

)5  0 . 1 4 i C c 

4 1 lil!. 

M I 

. r’  C K ,n  T 

0 o 7 l 

i l 0 

L c V ■_  L 

SAT  f 

1 . . 

; J . u 

5 : l . . 

.»  VJ  • 

1 f •00.  * 

2 '.  . 0 

3 ( i:  ' . 0 

3 . f 

4 i)  Jw  . 0 

1 . 0 

L 0 3 A * r A 

Li  Vi L l\T 

5 j.  liu  'S 

Id  3. 

t 

AIRCRAFT 

3 « 7 f 

e>  C u 

LE  v:  L 

RATE 

1 . Vj 

-Hi  . LI 

500.0 

00 . 0 

1 fjOO.C 

5 ,C 

t 0 0 J . 0 

6 • w 

30 J 3.0 

1 .0 

LOG  A!tA 

L . V E L I N T 

n c & 5 ;t  -3000. 


TYPE  IMPLANT 
UH1H  NONE  U 


TIME  ON  CO'*PONlNT-'<OURS 
451  .d 


RATE  1 Cl/E  PAU  i A/Xi  RAT1„ 
IS.  ?4  . * * * * 


T Y "t  1 A • L ‘•'I  1 

0 H 1 H N 0 -i 1 r 


T 1 F Li'  ( • t-1 ‘ o v L » T * I ./  v1  5 S 


TYPE  1NFLANT 
UHlH  NONE  0 


TIAF  O'.  C.iv,Pjul.\T-^GU4S 


HUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON  COMPONtNT-HOURS 

12070 

6 8 76 

liC  0 

UHlH 

NONE  0 

493.1 

LEVEL 

RATE 

\ R t A 

1.0 

2000.0 

3 000.0 

5 000.0 

6 003.0 

L 0 o A ,1  t A 

10.0 

10.0 

7.0 

2.0 

1 .C 

L i V E L I N T 

AVE  RATF 

1 AVE  RATF  2 

A / X I ?AT I j 

05  j.iii  (4 

5 4 3 0. 

o . 

h . 

* * * * 

?.  U N 

0 A T £ 

AIRCRAFT 

TYRE 

IMPLANT 

I I E ON  C C'  P u N i_  N f - H 0 u n a 

i.)  ’ > 

13  7 < > 

■ C ' 

u •;  i h 

NQ,4t  0 

1-1.2 

L l v - l 

< A T ' 

1 ." 

1 U..  j . 1' 

2 0 J Li . 

3 00  0.0 

L u o A R t A 

20.0 
d u . ' i 

A . 'j 

1 .0 

L . V ■:  L I NT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE  2 

A / v I >'  A 1 i j 

. < 4 l : 

0 5 D . 1 7 l '5 

213  7. 

1 1 . 

1 o . 

A1*  % A 

R ON 

j A T c 

AIRCRAFT 

T Y °E 

implant 

r I r«r  Oil  C .)  iv  P o ix  l IJ  T - M 0 U k a 

130  n 

. 17  3 7o 

•C  o 

UHlH 

NON  t 0 

20°.  7 

LLVcL 

RATc 

1 . : 

100.0 

1000. u 

1 Gu  . 0 

2030. 0 

23.  G 

3003.1 

• 3.0 

3503.7 

1 .0 

*RC  A 

LuG  AREA 

LEVEL  I NT 

AVE  RATE  1 

AVt  RATF.  2 

A / X I RATIO 

. 1 7 i_ 

Do  j . 4 6 r.  J 7 

3117. 

49  . 

76  . 

+ * * * 

283 


HUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON  COMPONENT -HOURS 

1 2U  72 

. 11  8 76 

PC  0 

UH1H 

ATb  235 

459  .V 

LEVEL 

RATE 

• ? F.  A 

1.0 

2 COO . 0 

3U0U. u 

5 CO 0.0 

6 OUu  . o 

LOG  ARA  A 

15.0 

15.0 

1U.0 

3.0 

1 .0 

L f W E L INT 

AVE  KATE 

1 AVE  KATE 

2 A/ * I RATIO 

.57; 

05  o.i Jc  rs 

55  7 1 . 

9 . 

1 3 . 

* * * * 

R iN 

J 11  c 

AIRCRAFT 

T Y PE 

I y PE  A \ T 

T I ,V  t ON  C '•’‘Vv'rtcN  T-nOUKS 

2 j 4 7 

1 7 7 < 

.’f  r 

UH  IP. 

A T b ? 3 4 

•>:>.  3 

LE»;L 

R A T c 

'.  R 2 A 

1.1/ 

5 0 G . C 

1 000.  ? 

3 UUu . L 

5 000.  G 

LOG  AREA 

60. 0 
60.0 
20.0 

6 . u 

1 .0 

LEVEL  I .NT 

AVE  RATE 

1 A VC  RATE 

2 A / X I P AT  I U 

. -.2  £ 

05  3.5^1  15 

371  A. 

16  . 

38. 

* * • * 

R UN 

0 A!  E 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

time  0\  C TMPJiNlNT-HOURS 

1 20  21 

7 6 76 

EC  G 

UHlh 

AID  141 

4 7 J . 1 

LEVEL 

RATF 

. ■>  c.  A 

1 .C 

1 GO 0.0 

2 GOO . 0 
5C0G.0 

5500. G 

LOG  A t>  c A 

100.0 
100.0 
40. G 

1 .5 

1 .0 

L^VEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X 1 RATIO 

.23  t 

06  0.792  ,7 

5036. 

42. 

69  . 

* * * * 

284 


— — ~_z;  m 


K'U^ 

0 ATE 

AIRCRAf  T 

TYPE 

implan  t 

TIMt  ON  COMPVNLNT-MOURS 

W 3 /(, 

•K 

n 

UH  1 H 

NON  t 0 

17V. 9 

It  VE  L 

RA  Tc 

1 .0 

7i.o 

.'S,i  .0 

3 j . r 

1 3J.0 

s r. . 

13.0 

/ j . c 

1 5 . it 

, f A 

nu . o 

L >'  v A K t A 

l V. 

1 . «i 

L IN  T 

A V t RATI 

1 A V \ •:  A T t 

;•  A / X 1 KUlJ 

* > t 

0-  0 . 1 ; - •> 

» , . 

9 s . 

1 Sf>  . 

3 V . 

\ l <! 

• HE 

\ A'  t 1 

T Y r t 

1 •’1'Ln'iT 

T i vt  ' \ C ' N V 0 v l \ T “ H 0 tJ  *\  S 

i 1 

. ?n  s ^ 

f 

U H 1 i 

NON  ? 0 

C:  ^ ~ • L 

L : V L L 

. ' T ' 

. • 

1 . 

1 > •.  J 

}?. 

lil.' 

3 %j  • v 

1 j.j 

, . i A 

tj.  i 

L Ci  o •*.  R 

L J 

1 . .. 

L l N T 

WE  i\  A T t 

1 A v t.  i-'  A T E 

2 A / X I H A T 1 0 

, r 

J A 1.11. 

3 t:  . 

n . 

SO  • 

r i'' 

k.  V • 

» . • 


RUN  DATE 

A tKCtf AF  T 

TYPE 

>014.  21  5 

7 e 

>C  0 

UM1H 

LEVEL 

RATE 

1 .0 

3D  .r 

50.0 

103.2 

125  . G 

t,  A LOo  A U £ A 

150.0 

15  0.0 

130.0 
9.0 

1 .0 

L V E L I N T 

AVE  K A T t 

7 t G4  D . 14  E 

:'s 

1 0 4 . 

77  . 

TUN  DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

Ml  5.  2 A 5 

n 

dC  n 

U H 1 H 

L F.  V c L 

r a r t 

1 .0 

5 J . 0 

1 :>  3 . ' 

2 u u . u 
«*30.c 

•U  A LOG  ar  E 

A 

100 .0 

1 JJ  . u 

3 0.1 
55.0 

1 .0 

L VEL  I IT 

AVE  RATE 

1 3 L 05  0.541 

• j 

27a. 

46  . 

-----  .it  * \ . i. 

\ 

IMPLANT  TIME  ON  COMPONtNT-HOU > 

NONt  0 270.  2 


1 AVE  KAlfc  2 A / X I R A l 1 0 

97.  64. 

! U'LANT  T 1 >;  E u\  CO'VuiuNT-hJl 

NONE  0 6 48.5 


1 AVE.  RATE  2 A / X 1 KAT1J 
66.  1S7. 


ruN 

DAI  t 

a l R C K A F l 

TYPE 

IM PLANT 

T l Ml  ON 

COMPONlNT 

.118. 

25  5 7 A 

ft  C 0 

UHl  H 

none  u 

•♦37.1 

LEVEL 

RATE 

E A 

1.0 

20.0 

5 0 . G 

103.0 

LOG  A R t A 

150. 0 
15  3.0 

4 U . 0 

1 . 0 

LEVEL  l N T 

AVE  RATE 

1 AVE  1?  A T F 

2 A /X  1 

RATIO 

7 E 04 

G . t-  6 1 it 

6 0 . 

67  . 

81  . 

m 

LEVEL 

RATE 

1.0 

40.0 

100.0 

230.0 

< •_  A LOG  AREA 

lUU  .0 

1 00 . 0 
55.0 

1 .0 

LEVEL  I N T 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/X  I 

R A Tiu 

* 7 l 0 A 0.152  u-5 

15  1. 

48  . 

6 5. 

97 

• 

r!  UN  l) T E 

A 1 R C K A E T 

T YbE 

in-LAJV  T 

TIKE  0 \ 

COMPONENT- HOURS 

j*.c.  2 7 5 7 :> 

i C 

UH  1 H 

NONE  0 

95  .A 

LEVEL 

RATE 

1 . u 

5 0.0 

100.1 

15  3.0 

' E.  A LOG  AREA 

2uu . u 
200.0 
25.0 

1 .0 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/X  1 

R AT  iu 

lie  05  0 . 5 5 E 05 

106. 

107  . 

128. 

80 

• 

RUN  DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

COM puNtNT-H OURS 

/ i.  4 . 2 i 7 li 

0 C U 

UHlH 

NONE  0 

280.0 

LEVEL 

RATE 

1 .0 

25.0 

5 0.0 

103.0 

125.0 

a£A  L03  AREA 

1 5u  . 0 
15  0.0 
65.0 
8.0 

1 . 0 

LEVEL  1NT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/X  1 

RATIO 

• 2t  04  0.1 2E  05 

10b. 

65  . 

89  . 

54 

288 


1 


RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

COMPOtUNT-NOURS 

l'l)26 

5 c 

HC  0 

UH  1H 

NONE  0 

4A1  .V 

LEVEL 

ra  r r 

L A 

1 .0 

20.0 

5 0.0 

0 5 . L' 
>0.0 

L 0 o * R . 

A 

OOP  .0 
. ) » ■ . U 

7 0 0 

■<  . u 

1 . J 

L : V f L 1 \ T 

A V E KATE 

1 A V E PATE 

2 A / X I 

RATIO 

. J t 

JA  J . V.  • 

*•!> 

0 A . 

9A  . 

115. 

A < 

• 

\ v N! 

D 1 1 

A 1 C n A f t 

T Y ► f 

1 ASLANT 

T I v E AN 

COMPOf.LNT-HOJKS 

? 5 

,»  •> 

. C i 

UH  1 H 

NONE  U 

4 78.1 

LEVEL 

.v  A T r 

\ c A 

1 . i- 

1 5 . 

5 J . L 

5 0 . U 

70." 
LOu  f>  - t 

152.0 

15".. 

> U . J 

9 . U 

1 . ' 

L V L FIT 

.•a  V E KATE 

1 A V F.  R A T c 

2 A / X 1 

R A T 1 j 

. * ♦ t 

OA  0.'^ 

-♦ 

5 5. 

63  . 

•5 1 . 

t.  V 

• 

•*  *J\ 

date 

. ircrmF  r 

TYPE 

I •IPL  AN  T 

TIKE  0\ 

C 0 A PuNlNT -HO. Ki 

*Z  50 

. « 0 

7 - 

•J  M 1 H 

NONE  C 

i r o . o 

L k V t L 

^ A T f 

•'  L A 

1 

30 . u 

5 0.1. 
HO. 

LOu  A r\  i. 

\ 

.-00.0 

5 Ltu  . l) 

150.0 

1 . •) 

L V C L I » T 

A V E RATE 

1 A V E PATE 

?.  A/X  I 

R A T IJ 

. 1 / t 

0 5 0 . S 

r 

*t  - • 

1 A c . 

1 A.--  . 

6 l 

. 

289 


t 


R UN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

■ ”X"  • • 

TIME  ON  COMPONENT-HOURS 

0 0 3? 

9 6 

76  JC  0 

Uhl  H 

NON  E 0 

164  .6 

LEVEL 

RA  T F 

1 . 0 

220.0 

30 . 0 

220.0 

33.n 

■sC  .0 

70 . u 

1 .0 

•i  c A 

LOo  AREA  LEVEL  1 NT 

A V F RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X 1 RATIO 

m 

u4  U.d^c. 

OA  3S. 

1 04  . 

113. 

3d. 

*\  J « 

D »•  r l 

AIRCRAFT 

T YPr. 

I >1  PL  A -J  T 

t i •; c o i\  c>..vpo  al'. t -hours 

x i4 

0 

■ 

7 5 j. C 3 

U h 1 U 

NONE  l 

Si)?  • o 

LS  Vi  L 

RA  T R 

1 . 

IdO.'J 

S3.'"' 

1 53 .0 

3 . 

70.'° 

Ijj.  i 

3 . - 

12  3.- 

1 .0 

A L M 

L 1 j ARE 

A L t V E L t NT 

A V E RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X I RATIO 

At 

04  n . i : e 

r 5 131. 

70  . 

£ o • 

5 c . 

R U w 

D'T? 

AIRCRAFT 

TYrc 

impla:.  t 

TIME  ON  CO  •iPONtNT-HuURS 

?li33 

. 1 5 o 

7 c 6 C 0 

UH  1 H 

N 0 N t 0 

105.  . 1 

U VE  l 

RATE 

1 . 1 

3 0 0 . 0 

2 1 . 0 

300.0 

5 w . 0 

203.3 

13  3. 0 

o 0 . 2 

333.0 

15.3 

- 3 3 . D 

1 .0 

. t A 

L ) 0 m R t 

A LEVEL  I N T 

AVE  RATE 

1 AVE  PATE 

2 A / X 1 RATIO 

> 3 E 

Ob  O.ilc 

!6  54  3. 

42  . 

9S  . 

112. 

290 


RUN 

DATE 

A IRC  RAFT  ’ 

TYPE 

9040  . 

16  6 76 

OC  0 

UH1H 

LEVEL 

RATE 

REA 

1.0 

15.0 

30.0 

5 3.0 

73.  2 

L03  AREA 

• 2U0.0 

200.0 
90.0 

1 5 .0 

1.J 

LEVEL  I N T 

AVE  RATE 

'It  U4 

J.r,U£  O'* 

5 4. 

3«  . 

R J N 

J AT c 

h i St  C R A F T 

TYPE 

•'  ) 4 ? . 

17  6 7 c 

t.  C 0 

UH  1H 

LEVEL 

RAT  t 

’ t A 

1 .0 

15.  : 

3 0.; 

50.0 
> •") . 

9 o . 

L Jo  AREA 

200.0 
2'0.  fi 
ICO.  r 
x 0 . j 

1.5 

1 . J 

LEVEL  I M T 

AVE  KATE 

*:  5 E 24 

0.74c  T4 

«!?. 

73  . 

RuN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

yj44  . 

1 3 6 7b 

OC  0 

UH1H 

LEVEL 

R A T c 

•:  c A 

1 .0 

2J.0 

5 0.fi 

1 00 . o 

200. 0 
log  area 

10J.0 

1 00 . u 

50.0 

10.0 
1.0 

LEVEL  I NT 

AVE  RATE 

j 2 t U4 

0.73c  Uh 

111. 

31  . 

IMPLANT  TIME  ON  C 0 MPO N EN T -HOU RS 

NONE  0 651.5 


1 AVF  RATE  2 A/XI  RATIO 
111.  41. 

IMPLANT  TIME  ON  COMPJNtNT-HOURS 

NONE  0 1 9 P . U 


1 AVE  RATE  2 A/XI  RATIO 
96.  3?. 

IMPLANT  TIME  ON  COMPONENT-HOURS 

NONE  0 444  .0 


1 AVE  FATE  2 A/XI  RATIO 
49.  62. 


""  W " 


WHO'  JWW 


MIN 

DATE 

A 1 K C K A E T 

‘MAh. 

21  0 7 0 

ilC  0 

LEVEL 

KAIL 

1 . 0 

;<u . 0 

2 J.G 

. o 

5 2 . 0 

w .n 

im.i 

N .0 

1 s O . 1 

1 .1. 

A 

L 0 ,i  A * r A 

Ll  V!  1.  1 N T 

.5.  1 

a i) . • s t ; ** 

1 .It* . 

i\  .1  \ u >»  T i 

t M C H A I I 

•*  ■ . /I  s i*  N 

. C .1 

l ! V E l 

a A T 1 

1 . i 

1 ■>!'  . il 

i ;i . 

1 •->  ) . ,1 

M .i 

N 0 • i' 

s o . ; 

C . 1 1 

s S . 

1 . T 

1 A L 0 J A K L A 

1 . VI  1 l N T 

h > 2 A 2.171 

sr . 

K u \ 

IVATi 

A t K C K A M 

2 SO. 

2 S a / :> 

.'C  0 

L L V E l 

n\  t i 

i A 

1 .0 

2 0.r 

3 J . Ij 

1u  J . 0. 

l .)  o a in  \ 

200.0 
200.0 
SO.  0 

1 .0 

ll V U INI 

.'.15. 


TYPt  I rt  PL  AN  1 

UMlM  NONE  0 


TIME  ON  COM  POM  NT  -MOONS 
276  .& 


/WE  KATE  1 AVE  KATE  2 A/M  KAMO 
2 V . A 5 . S . 

TYPE  I M P l AN  T T l . I l\  C i v P J M N T - Mv’l'  K S 

(ill  1 H NON  l 0 


« VI  K A T I I AVI  KA  II  2 A / X l K A 1 I J 
M . 1 5 . t S - 

T Y PI  l.APLAM  Mi-lt  ON  C OMPO  Ni  N T - MO'J  K S 

II M 1 ll  NONE  U 2.SV.., 


AVI  KATE  1 AVE  PATl  2 A/XI  KAMO 

•M  . 11/.  . 


’>1 


N 


< 


HUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

T IME  ON 

COMPONL N T -HOURS 

9052 

. 30  6 76 

0 C 0 

UM1M 

NONE  0 

169.3 

LEVEL 

RATE 

. E A 

1.0 
i n . 0 

30  . 0 

4 !)  • u 

Lv)u  Ml  A 

200. U 
200.0 

2 0 . 0 

1 . 0 

LEVEL  1 N T 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X 1 

RA  T 10 

i . •!  1 r 

UA  0 . 1 5 l l A 

A 2. 

^2  . 

95  . 

2 0 

• 

.<  U V 

0 M i L 

n I R C .V  A f 1 

1 YPE 

I >10  E ANT 

T 1 31  ON 

C s' t ’ 0 N t N I -H-'ORS 

1 r1  /» 

1 1 

c 

1 1 M 1 H 

NONE  0 

5 2 . > 

LEVEL 

R ATE 

A 

1 . 0 

?n.i 

0 . 0 

MJ.r 

LCu  vHt 

pro . 0 
200.0 
*»  u . 0 

1 . 0 

L E V E L 1 1 T 

A V 1 R A T E 

1 A V T RATE 

2 A / V 1 

R A I l J 

. V. 

UA  J . 10c.  lb 

a r . 

S H . 

101  . 

t 

• 

•<  uN 

t>  A 1 t 

A [ ri  C H A 1 1 

1 Y OF. 

IMPLANT 

T l M I ON 

COMPONENT -HOURS 

2 ? 7A 

t'C  El 

0 H 1 H 

NONE  0 

1 S 9 . o 

L l V c.  L 

R A TE 

. M A 

1 .U 

2 0.0 

30.0 

1 0 J . C 

L>0  ARIA 

13  0.  U 
150.0 
35.0 

1 . 0 

Ll  VI  L 1M 

A Vt  RATE 

1 AVE  RATI 

2 A/  X I 

RATIO 

ii  . ( > t 

L'A  ll . »>  3 ^ UA 

b."  . 

(55  . 

29  . 

A X 

. 

♦ 


291 


RUN 

0 ATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

COMPONEN  T” HOURS 

J5a 

. 15  7 

7 i) 

UC 

0 

UM  1H 

NONE  0 

?78.d 

LEVEL 

RATE 

L A 

1.0 

50.1) 
so. n 

U1 0 . f 

1 5 o . o 
LOo  A R F 

A 

LE  VEL 

9U.U 

90.0 

45.0 

5.0 

1.0 
INT 

A V E R A T t 

1 A V E RATE 

2 A/X  1 

RATIO 

L 

i'4  o . 50t 

0<. 

10  5. 

35  . 

50  . 

SO 

• 

u n 

D A I t 

AIRCRAFT 

T YPE 

IMPLAN t 

T I ' E 0 N 

( . RODENT  -HOURS 

:t5? 

. 1 1 / 

7(5 

c 

0 

l)H  1 H 

NONE  0 

19J  .c 

L E V L L 

RA  TF 

. A 

1 . 0 

15.1' 

3 3 . C 

DO*  1) 

3 r . o 

LOo  A R t « 

LEVEL 

ICo.O 

1 'O.C 

S C . 0 
/ • 0 

1.0 

INT 

A V t RATE 

1 AVE  PATE 

? A/X  1 

RATIO 

•*  t. 

4 ?.a,c 

04 

6 

4 . 

4 5 . 

57. 

i 4 

• 

RUM 

DATE 

AIRCRAFT 

TYRE 

IMPLANT 

TIME  ON 

CO MRoutNT-MOU R S 

•Jo.5 

. 3 1 / 

/o 

<C 

n 

UM  1 H 

NONE  0 

17  7.1 

Ul/tL 

RATE 

r A 

1 .<1 

15.0 

33.0 
‘73.0. 

LOo  AREA 

LtVEL 

1 00 . 0 
10C.0 

0 0 . u 

1 .0 

1 n r 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/VI 

RATIO 

1 F 

04  0 . ; A F 

( 4 

0 

o 

57  . 

54  . 

51 

UH1M  NONE 


TIME  ONI  COIVONl  NT-MOUKS 


JlV  . 3 


RU  N PAIt  AlNCRAEl  f V f’E  1MHLAN1  TIMt  ON  COM,*Oi 

‘>0(S8.  f 7t>  HC  0 UHlH  NONt  U ^ 0 <f  - > 

L t V E L RATE 

1.0  1 s J . U 

5 3.0  i s o . iT 

s j . i:  mo.o 

1JJ.P  3S.0 

O.IU.O  1.0 

. UU.  ARt..  It.Vtl  INI  AVt  RAH  1 AVI  RATE  2 A/ XI  RATIO 


I J t 0 S 


..Vi 


m I K C !•’  A t T 


i t l 7 f.  <C 


l t V r.  L 


I Y ft  1 Mi  l A\ 1 


UHlH  NONt 


I ! V t ('  N l ' I ' r 0 N i N 1 - M Oil  K j 


<t  0 1 .3 


A 

f>  .1 . 0 

/ j . 


0 OU  . o 
f’UU  . U 

150.  U 
.5  5 . f’ 

1 S . 0 
I . u 


‘A  l 0 -i  ARIA  U V l l l N T AVT  RAH  T AVI  RATE  i A ! V [ RATIO 
I i < A 'j.  I'Ol  ;'•«  l A . !'  t . IIS.  *■0. 


UHlH  NONT 


TIM  ON  C'TM’UiUNl -HOURS 


l, l'  \ . {» 


A 0 iM  MM  A1RCKATT  TYR>t  IMPLANT  TIM  ON  iMM’Ji 

■ '/A.  Ml  7S  nC  U UHlH  NONt  0 A 0 1 . 

l t V E l RATE 

1.0  .500 . U 

50.0.  TOO . 0 

SO.  I'  ?00.0  • 

lu.i.O  iRO.O 

2JO.O  * 7 . 0 

3 0 J • 0 I . S 

550. •>  1.0 

• t A L J o ARIA  l t V t L INI  AVt  K A T t 1 A V E RAH  2 A / X 1 R A T 1 0 


..Ml  OS  0 . 0 1 t Ce 


RUN  DATE  AIRCRAH 

5>j76.  2 iA  7c*  uc  U 


TYPE  IMPLANT 
UHlH  NONE  0 


TIME  ON  COMPONtN T-MOURS 

6AJ>  • 7 


LEVEL 

R A TL 

1 . U 

7u . 0 

3l).0 

70.0 

53.0 

35.0 

133.' 

1 S .0 

7 0 o . v 

1 . 0 

L :)  j A K c A 

LEVEL  I N T 

■3  . •>  1 . ; A 

13  3. 

j a r 1 

mIrckae  r 

3 ' 7 r 

u C I 

L - V E L 

KA  T t 

1 . <■ 

15  J . (I 

53. 

1 5 0 . 0 

3 3 . 

f j . I ■ 

n;3 . l 

) . u 

1)3.  C 

1 .0 

L 0 J ilt  A 

L _ V t L l N T 

3 . IN1.  r 5 

13  4. 

D AT  5 

AIRCRAFT 

A A 7 o 

n C P 

Lt  v/t  1. 

RATE 

1 .0 

150.0 

3 3.1 

150.0 

5 J . u 

1 00 . 0 

13  3.0 

43.0 

17  5.0 

1.0 

L J C»  A K " A 

LEVEL  I N T 

A VE  RATt  1 AVE  RATE  3 A/ XI  RATIO 
<.'7.  4 1 . 77. 


TYPE  IMPLANT 
UHlH  NONE  U 


TIME  ON  C.tMPONtNT- HOURS 
2 E 5 . 6 


TYPE  IMPLANT 
UHlH  N 0 N t U 


TIME  ON  CuMPoixt NT -HOURS 
117-3 


Ml  P5  3.75  r"> 


2vt> 


J 


DATE  AIRCRAFT 


90h2 

. 5 8 76 

3C  0 

LEVEL 

RATE 

1 .0 

60.0 

31). 0 

60.0 

60.0 

AO.!) 

1 0 3 • ( 

1 5 . it 

15  3.0 

1 .0 

< R E A 

L u o AREA 

L! VEL  I N T 

. - 7t 

•Ja  j . .O  r t A 

122. 

R ON 

i<  AT  r 

AIRCRAFT 

< -/  » A 

. 11  * 7 o 

• C 0 

L c V - l 

R A T t 

1 . 3 

1 5 0 • u 

30 . v' 

1 5 0 . 0 

s . : 

C'O.i 

103.0 

2 . 5 

12  6.0 

1 .0 

\ t A 

LOS  A R c A 

L'  VEL  I JT 

. Jt 

0 A 3 . 7 9 t i A 

10  1 . 

RUN 

d a r 

AIRCRAFT 

','^6 

. 1 ? J ’< 

j C 0 

LEVEL 

RATE 

1 .0 

2 >0.0 

2 '3.0 

350.0 

33.0 

15  0.0 

A J.  0 

1 l)!i  • 0 

3 3 . 

?'}.') 

lu'u.  u 

2.0 

1 2 5 . L 

1 . 0 

•L  A 

l:hi  are  a 

L V1L  INT 

. i U c 

0 5 j . £\jz  i 5 

1'JU. 

TYPE  IMPLANT 

U H 1 H NONfc  0 


v ttjt  ts.  - an 

TIME  ON  COMPONlNT -HOURS 
A«3  .1 


AVE  RATE  1 
31  . 


AVE  RATI  2 A / X 1 RATlo 


TYPE  IMPLANT 

UHlH  NONE  0 


TIME  ON  COMPOhuNT-HOllRS 

A^C  . R 


IN  PL  AN  T 


UHlH  NONE 


IP!  0\  COMPONENT  - HOURS 

? “>  **  s 
• i.  k • ^ 


AVE  RATE  1 AVE  RATE  2 A/XI  RATIO 
85.  113.  At. 


297 


J 


RUN 

D ATt 

AIRCRAFT 

VU93 

. W 3 fo 

tIC  0 

LEVEL 

KATE 

1 .0 

13U.0 

41) . u 

130. 0 

5 0.  ; 

1 00 . 0 

i o 0 . ( 

35.0 

1 5 o . i 

15.U 

?o 

1 .5 

? c 5 . i • 

1 .U 

t 4 

L 0 ti  A i\  : \ 

LEVEL  l N T 

1 o c 

05  0 . 5 5 r .5 

2J1  . 

A u\ 

DAT" 

AIRCRAFT 

M-*5 

10  o 7i- 

;C  0 

LFvlL 

K A T c 

1 .L 

500.0 

lUJ.l 

3 0 0 . o 

Z 0 0.  ' 

1 „o.  1 

5 j U . C 

15.0 

1 000.  C 

5 . 0 

i so:..  : 

1 .0 

< 0 A 

LOG  dir  A 

L " V t L I N T 

9- 

05  ,i.4Jc  '? 

1 -2  1 0 . 

RUN 

!)  A T F 

AIRCRAFT 

•0  64 

. ?3  7 7 6 

JC  0 

Lt.  VcL 

KA  TE 

1 .0 

1 Ji)  . U 

5 0.  j 

15U.  0 

100.  f. 

100.0 

200 . 0 

25.0 

303.  ’ 

5 .0 

4vJu . 0 

1 . u 

It  A 

LOT  AREA 

LEVEL  I NT 

T Y PL  IMPLANT 
UHlH  NONE  0 


TIi'.E  ON  COMPONENT-HOURS 
?T.  9.9 


•we  * a r t i 

54  . 


AVE  NAlt  t A / X 1 k A T 1 j 


1 M K E AN  f 


U H 1 H AT3  ?16 


Tli*F  ON  CO1*' to  in  IN  T-HOUKS 

41?  . 7 


IMPLANT 


UHlH  A TU  <?  36 


TIME  ON  CPMPOiMlNT-MOUKS 

1 020 . I 


AVE  RATE  1 


AVE  RATE  l A / X I RATIO 
144. 


’ . <*  1 E 05  J . 1 1 e 05 


54 


88 


R UN 

DATE 

A IRCRAF  T 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  CN 

COMPONENT -HOURS 

90  US 

. IS  5 

7 6 

3C  0 

UH1H 

A TB  209 

9P6.7 

LEV  EL 

RATE 

> < t A 

1 .0 

soa.  a 

1 003.0 
2uo0 . U 
<?  5 0 3 . r 
LOO  ARE 

A 

2A  .0 

2 A . J 

10.3 

1 . b 

1 .0 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X 1 

RATIO 

.£6  6 

u 5 J . 1 b _ 

i b 

2 05  -. 

10  . 

IS. 

* * • 

* 

p\  oN 

Dx  IE 

A I R C R A F l 

TYPE 

IMPLANT 

TI"E  ON 

LO'VUNtNT-HO'JliS 

? j 6w 

. 1 A 7 

> * 

5C  J 

UH  1 H 

AID  1 Ab 

3 1 2 . U 

L E V t L 

RATE 

• < 6 A 

1 . C 

x r)  t ■* 

b 0 0 . 

1 00  3.  C 

1 SO 3.0 

L J o A R h 

A 

ISO.  r 

1 5 u . 0 
30.3 

13.0 

1 . 3 

1.  ■;  V E L I N T 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/  X I 

RATIO 

. 7 > E 

05  3.1  5.: 

2 

12  2 5. 

50  . ; 

93. 

50  A 

• 

R UN 

0 ATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

I M PL  A N T 

T I ;< E ON 

CO KroNtUT -HOUxb 

•' 070 

. £6  6 

7.1 

iC  3 

UH  1 H 

AID  1 ft  5 

?t>.c  . 1 

LEVEL 

RATE 

A i fc  A 

1 . 0 
sua.  a 

1 000. C 

1 500. C 

2C03. 0 

LOO  AREA 

70.  n 

70.0 
AO . 0 

10.0 

1 .0 

LEVEL  I N T 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/X  I 

RATIO 

. f 7 c 

Ub  0 . 6 1 E 

^ 0 

1 SbU. 

33  . 

56. 

* ■*  * 

* 

RUN  P A 1 E 

AIRCRAFT 

TYPE 

I P PL  AN  T 

T 1NE  UN 

COPPONlNT-MOUK! 

110  Of.  19  *>  7 1 ■ 

OC  o 

U H 1 H 

NONE  0 

179.9 

LF  Vtl 

RATE 

• 

1 .i 

6U.  C 
133.0 

tlll'.l 
‘‘00  • 0 

a t A L J L>  A K - A 

2 00.0 
(■  0 U . 0 
100.0 
f) . 0 

1 .0 

L ' VFL  1 N T 

AVE  RATE 

1 AVE  f’  A T F 

2 A / A I 

K’  A T 1 v 

. 3.  Ob  0.1U. 

..  «?us. 

?r  . 

10  9. 

1 1 7 

• 

K u N 0 #.  1 t 

h I K C K A F ( 

I YF  E 

1 PL AN T 

T I a-  E 0 .V 

C 0 'V  J c M T -HOUR  v 

•lJi.9.  2U  17 

C 

UU  1 Ji 

NONE  0 

E :>  9 . _ 

L - V t .. 

» t f 

1 . . 

7 r 

c '.)  U . 0 

■>  O | > ' 

I m 

15j.u 

5 C*  u • <> 

cor.* 

* C.  ^ L 0 O r P t M 

i.  1'>  • V 

' U . L 

15.1 

1 . J 

L ■ VcL  IN  T 

AVE  RATE 

1 AVI  KATE 

2 A/  X 1 

K ‘ T 10 

. <?l  rs  D.i:- 

5 5 ■* . 

SO  . 

127. 

1 a A 

. 

301 


RUN 

0 Alt 

AIRCRAFT 

TYPE 

IKF'LANT 

TIME  ON 

COMRu*tNT-MOURS 

11012 

. 21  5 7o 

MC  0 

UHlH 

NONE  0 

"y 

c 

70.2 

LEVEL 

K A T t 

. ; L A 

1 .0 

5J.  0 

im.c 

200*  o 

2 > 0 . 0 
l;l  j A J 1 A 

200.0 

JOJ.0 

30.0 

A .0 

1 . 0 

LiVtL  I N T 

\ VF.  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A /X  1 

R A T 1 j 

. i i •. 

.3  J . T . U > 

.’0  3 . 

7S  . 

1 11. 

VF  . 

.»  o \ 

A A f ; 

a 1 R C r‘  H F I 

1 Y F E 

I M F l h N T 

T I •'!  ON 

CiVVO.NtNT -HOURS 

1 .1  U 

24  5 ’ 

r 'i 

J H 1 M 

NONE  0 

6 

L - </  r L 

r a r t 

1 . ' 

S'*.  ' 

'J  J . J 

1 JJ  . 0 

L.1  j A '< ..  A 

1 3 .i  . >i 

1 3.1.2 

j u . o 

1 . 0 

• V f L l N T 

AVt  RATE 

1 AVE  KATE 

2 A/X  I 

RAT  i o 

. 1 

u A »J  . 7 1 ..  _ •« 

6 2 . 

71  . 

S3  . 

4 ? . 

.A  u * 

0 A I . 

•\  1 W L K A F 1 

T Y Ft 

1 API  AN  T 

T 1 ''  E ON 

COUPON tNT- HOURS 

' 1 i 16 

2 5 S 7 - 

• C U 

UF4 1 H 

NONE  0 

u 

37.1 

U VEL 

RATE 

' A 

1 . f. 

23.  i 

5 J • u 

1 JJ . 0 

23  J.  i1 

L JU  R »_  1 

2 3 vj  . 0 
.*00.0 
150.0 
AO . 0 

1 .0 

L t V E L t M T 

AVE  RATE 

1 AVE  KATE 

2 A/X  I 

RATIO 

. ' V c 

"S  l.vo 

1 1 7. 

7 V . 

1 W. 

7S  . 

302 





1)  A!  t 


AIRCRAFT 


T Y Pt 


IMPLANT 


T IMt  ON  LOMPONLNT -HOURS 


< ON 


018.  2 i>  S 7 f. 

U C 0 

LEVEL 

KATE 

1 . 0 

7 5.0 

100.0 

7S.0 

>u0 . 11 

10.0 

5 i . ,i. 

1 . 0 

i A L 0 ,i  A i>  • \ 

L •_  V ! L iNT 

ri  •">  0.  35  l o'. 

<2  t. 

i l. i 'l  , 

, l s C 0 A E T 

) ' i . ' / s /*> 

( 

1 f V t L 

* a r i 

1 . ( 

4 30  . U 

<•[;.! 

4 0 . v 

i -o.. 

1 5 ~ . 0 

. . u • « • 

5u . 0 

‘03.  ' 

3 . 3 

C >j  U . 

\ • L 

t A L 0 C*  A K t A 

L ‘ W H INI 

)l  IS  :.U:  r t 

si : . 

> 0“ 

0 t T •_ 

AIRCRAFT 

Jit'. 

8 ^ 7 a 

..c  C 

L 

£ v t L 

RAT  E 

1 .1 

TOO.  1 
i'OD.O 

300  . l 

35  0.0 

: t LOG  a a _ t 

45.0 
4 5.1. 
1 S .0 

L . 0 

1 .0 

L V E L r.  T 

.H  0 4 .<  . / 4 r l *•  3.7. 


UMlH  NONE  PI 


VV1  .5 


A V E RATE  1 A V E‘  K A T I 2 A/\l  R A 1 i 0 
34.  4 8.  lit. 

TYt*  IMLA.'.T  Ti  l 0 ► t'i  ffVMM-t'viWS 

UP  1 h NONE  ('  °S.5 


A v E l<  A T t 1 ACE  t>  A l E . A / \ I K A 1 i «J 
8 3.  1 1 4 . 1 2 5 . 

TYPE  IMPLANT  T i ■■  E ON  C i P v .« L N 1 - MOU  R S 

UUlM  NONE  0 18  0.  a 


A V E RATE  1 
? 3 . 


A V E RATE  2 A / X I RATIO 
33.  IRf'. 


R UN 


DATE 


AIRCRAFT 


TYPE 


IMPLAN  T 


TIME  ON  COVPONlN T- HOURS 


1 1 J30.  9 6 76 

HC  U 

UHlH 

NONE  0 

164.8 

LEVEL 

RATE 

• 

1 .0 

50.  C 

100. C 

sod  .r 

• *.  A L 0 o AREA 

90.0 
«0.C- 
50. C 

1 .0 

L F V F L 1 1 

A V E R A T t 

1 A V L RATI 

2 A / X 1 Pa  1 ij 

. 1 jE  P5  0.1  RP  1’5 

161  . 

43  . 

S3  . 

144. 

*U\  L'  »■  T l 

AIRCRAFT 

T Y PC 

I M L AN  T 

T 1 L ON  C 0 >'  PUN  tNT-  HOURS 

1 <.  D 7 t 

• C 0 

UH  1 H 

NONE  C 

If  A . 1 

L i V - L 

5 A T c 

1 . U 

U'J.f. 

« ' V • 

“>  k . U 

3 U . 1 

c-  S . i ; 

>.  3 ? . 1 

. c t LI' j A K [ h 

1 .1 

L . V b L lU 

A V E RATE 

1 AVE  KATE 

2 A / X 1 R A T i u 

■ lit  U 3 . 1 2 b l 3 

c y t . 

2b. 

35  . 

2 39  . 

RUN  0 f T c 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLAN 1 

TIME  ON  C «.■  M PO  N cN  T-  HOURS 

1 1 J j 0 . Is  0 7 6 

: C 0 

UH  1H 

NONE  0 

651.5 

LEVEL 

RAT*: 

1 . , 

1PU.P 

?C£>.C 

3 o: . ; 

t A Luo  ARtr. 

1 5u . 0 

1 5 0 . 0 

7 5.0 

1 .0 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X I R A T 1 J 

‘ 

..  <.1  05  0 . 1 0 L 

710. 

’ 83  . 

105. 

1 66  . 

RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

COMpuNENT-HOURS 

1 11)40 

. 17  & 76 

UC  0 

UH1H 

NONE  0 

192. 0 

LEVEL 

RATE 

»•’  E A 

1.0 

73  .r 

10J.G 

303.  f 

4 U0  . J 

LOG  A K f.  A 

250.0 

250.0 

150.0 
& .0 

1 .g 

LIVEL  INI 

AVE  KATE 

1 AVE  KATE 

2 A / X 1 

RATIO 

.'.PE 

u5  3 . 3 7 E ! 5 

30  9. 

98  . 

138  . 

1 5 B 

• 

PUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

T IKE  ON 

COMPONENT  -nuliKS 

’1  J A c 

1 P t i o 

. C 0 

U H 1 H 

NONE.  0 

4 4 4 . J 

LEVEL 

K >»  1 t 

C H 

1 .0 

7 J . L. 

153..' 

5UG . 0 

4 J L.1  . 

45  3.0 

L 0 o A R c A 

200.0 

2 00.  L. 
150.0 
15.0 

1 . 5 

1 . 0 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

T AVE  ‘’ATE. 

? A/x  i 

RATIO 

-•  1 L 

05  0.  lb*.  A 

4 53  . 

VI  . 

1 2o  . 

205 

• 

RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TY  PE 

IMPLANT 

TIKE  ON 

CPNPONtNT -HOURS 

i 1 044 

. 21  6 7 6 

mC  c 

UH  1H 

NONE  0 

27(5 . 8 

LEVEL 

PATE 

i ; £ A 

1 .0 

5 (J  . U 

2uu . r 

303.0 

403.0 

L >)  C A f:  r.  A 

50.0 

1 5u . 0 

20.0 
3.0 

1 .0 

L t,  V l L INT 

« 

AVE  RATE 

1 AVE  KATE 

2 A / X I 

K A T i u 

.WE  U1J  J.D3E  l ’ 5 311.  47.  54.  3cO. 


RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

T YPl 

IMPLANT 

TIMt  ON  CuUPONlNT-HOURS 

1 1 LI  A ft 

Id  ft  do 

OC  0 

UH1H 

NONE  0 

3Gft  . 7 

It  VEL 

RATE 

• 't  A 

1.0 

hi  .r 

15  0.0 
ado  . n 

5 5 0 . l, 

LOo  A !<  t A 

700.0 

.-on  .o 
90.0 
3.0 

1 . u 

LEVEL  I N T 

rtVE  K A I E 

1 AVE  .< A T t 

d A / \ 1 KAMO 

. i 5 C 

U 5 0 > 0 .«  - 1 ’ ft 

50  7. 

9A  . 

1 3C  . 

1 ft  ft  . 

< UN 

J AT  ? 

A I R C R A f T 

T YPf 

I M I’L  A >1  T 

T I E ON  CO  "Ip  ft  .a  N I -HOURS 

i 1 ) 4 J 

. .?  5 ft  7 r> 

,.c  n 

Oil  111 

N C 0 E 0 

? 3 9 . A 

L t/ 1 L 

K A 1 L. 

\ ’ A 

1 .I-- 

7 0. 0 

15  3.0 

; J . u 

Atl  J . ... 

L ;)  It  ..  I< A 

1 SO  .0 
13  0.  L 
oO.O 

A . L 

1 .0 

LEVEL  INI 

A V b RAFF 

1 AVE  KATE 

7 A / X 1 R A I i 0 

• J 

L.  3 ft  . 1 i!  U ft 

50  5 . 

ft5  . 

91  . 

; 7 A . 

It  J'l 

ft  A 1 C 

AIRCRAFT 

type 

1 MPLAN  T 

TIME  ON  COMPONLNT- HOURS 

1 1 J 50 

. 33  ft  7ft 

t'C  0 

0 11 1 I) 

NONE  0 

1 ft9  . j 

LEVEL 

RATI 

\ •“  l A 

1 .0 

A 7 . 0 

10  J . 0 

Z25 . 0 

L 3 6 ARE  A 

200.0 

700.0 

.30.0 

1 . 0 

LLVI  L 1 N T 

AVE  RATF 

1 AVE  ('ATE 

7 A / X I RATIO 

. 21  E 

0 3 J . 7 d ..  13 

139. 

9 A . 

lift. 

10ft  . 

10<t 


JW'-'  • 


T 


V 


t 


R ON 

DATE 

AIRCRAFT 

11032. 

1 7 7o 

H C 0 

LEVEL 

MAT  t 

Alt  A 

1 . 0 

50.0 

103.  r 

2 0 3.0 

2 7 5.0 

L 0 5 A K E A 

2 30.0 
200.0 
90.0 
7.0 

1 . U 

LI  V E L 1 N T 

. . 0 • 0 3 

0 . 1 Oc  06 

20  7 . 

R i • N 

DM! 

aircraft 

11  lA'.. 

? 7 7 M 

JC  0 

L L V t.  L 

RAT  r 

\ > i A 

1 . 0 

33 . 0 

5 .)  .0. 

1 03 . vi 

» T T > 

C O *i  • 

23  0.0 

LJi  Aft . V 

200.3 
2 i'li.  0. 

1 3 3 . ( 

1 00 . U 

1 3 . 0 

1 . u 

l • v t.  i n r 

. 1 ‘ 1 1 s 

3 . 10..  (3 

JIM. 

K 1 iN 

DATE 

AIRCRAFT 

1 1 ; ■.*. 

1 5 7 7.) 

•<C  0 

L E V u L 

RA  Tt 

A •<  t A 

1 .0 

1 0 0 . o 

2 J D . 0 

3 00.  J 

L 0 6 A K E A 

1 50.0 
150.  U 
15.0 
1 .0 

LEVEL  INI 

. ’ 3L  05  L''U  r>5 


.-’1  r . 


TYPE  IMPLANT  TIME  OK1  C 0 M p 0 N L N I - HOll  R S 

UMlM  NONE  0 523.3 


A V E KATL  1 AVE  KATE  2 A/XI  KATiJ 
30.  115.  111. 

TYPt  IMPLANT  TINt  ON  C M PO  N LN  T - 'U>!l  R f 

UM 1 H NON  F 0 1 ^ . l> 


AVF  kAIE  1 A V E r\ATE  2 A / XI  ft  A I i 0 

S5.  1 ? A . 1 0 o . 

TYPE  IMPLANT  T I .At  ON  C 0 M PO  N L N T - HOU  R S 

UH1H  NONE  0 .’73.0 


AVE  KATL  1 
79. 


AVE  KATE  2 
1 00  . 


A / X 1 K A 1 10 
1S9. 


107 


RUN  DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

11  058.  U 7 7 6 

uc  n 

UH1H 

LEVEL 

RATE 

i .n 

50.0 

100.0 

20  0.0 

303.0 

\ R fc  A LOG  AREA 

200.0 

200.0 

100.0 

15.0 

1 .0 

LEVEL  I ,N  T 

AVE  RATE 

. !>  E 05  0.13c  i » 

216. 

79  . 

RUN  DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

j nu  . 1 V 7 

it. 

. ‘i  C El 

UH1H 

L c V l L 

RATI 

1 .0 

100.  J 

5 J . f. 

100.0 

103. •’ 

( • 1 • 

203.0 

10.0 

3 U 0 . C 

1 . u 

E A LOG  A R > 

\ 

L:  VEL  1 i J T 

A VE  RATE 

Si.  'j 5 2 . 7 1 : 

• 

'5  21 5 . 

45  . 

K u \ DAT  . 

AIRCRAFT 

TYPE 

J62.  23  7 7 e 

JC 

• I 

UHlM 

LE  Vt  L 

RATE 

1 . 0 

1 00.0 

100.0 

100.0 

203.0 

60.  C 

3 00.0 

10 . u 

% 

533.0 

1 .0 

t A LOj  ARIA 

LEVEL 

i n r 

AVE  RATE 

2E  OR  Oi . ME  i’5 

SI 

9 > 

A 5 . 

IMPLANT  [ I ML  OK'  C 0 MHO  N t N T - HOU  K S 

NONE  0 312.0 


1 AVE  RA  TE  2 A/XI  RATiO 
1 1 * . 119. 

IMPLANT  TIc’F  ON  C 0 Mpu  m t N T - HOU  R S 

NONE  P 192.2 


1 A V E KATE  2 A / X 1 K A T i J 

6 j . 13  2. 

I M PLANT  TIKE  ON  COUPON LN T -HOU R S 

NONE  H 1020.0 


1 A V'  E RATE  2 A/XI  RATIO 
66.  225. 


308 


. 


"J^’T 


NUN 

D AT  t 

A INCH Af  T 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

COMPONENT-HOURS 

1 1 0 6 A . 

21  7 7C 

UC  0 

UHlH 

NONE  0 

177.1 

LEV/LL 

RATE 

’ 

•<  S'  £ A 

1.0 

sn.n 

100.1 

2 0 i)  m .J 

500.1 

LOU  *RtA 

150.0 
150.0 
ou . 0 
15.0 

1 .0 

LEVEL  I h T 

AVE  RATE 

1 AVE  R A T E 

2 A/  X 1 

RATIO 

. 1 7t  n 

r>  D.C?!.  OS 

2 31. 

57. 

EV. 

1 1 A 

A ON 

date 

AIRCRAFT 

T Y PE 

1 1 C'O  . 

2 3 7 77 

r C C 

0 H 1 H 

L t V l L 

RATE 

1.0 

5 0.0 

H'J . r 

ir‘j.( 

50  0. 1 

70.0 

7 u • 0 

60.0 
20.0 

A .0 

■>  > t A 

Cl  J . U 

LOS  AREA 

1 . 0 

L £ V L L INT 

AVE  RATE 

. 1 2 E L 

5 3 • c 2 E IS 

318. 

30. 

RUN 

ft  AT  E 

AIRCRAFT 

TYPE 

’ 1 u6t. 

26  7 77 

t>C  0 

U H 1 H 

LE  VEL 

RATE 

t A 

1 . C 

100.0 

500.' 

500.0 

L 0 3 AREA 

50.0 

30.0 

15.0 

1 .0 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

. >.  it  (.A  0 . 'A  4!jo 


IMPLANI  IlfE  Of'l  CO*VuNtNT -MOUKU 

NONE  U tU.) 


AVE  KATE  2 A/XI  A A T i 0 
Ac.  1/J. 

IMPLANT  TIME  ON  COMPON LN T -HOU R S 

NONE  0 268.1 


AVE  KATE  2 A / X I P A T I U 
25.  3UZ. 


18 


K LIN 
11 J 70. 


0 ATL 

2 7 7 7 1 

LEVEL 

1 .0 

1 u u • l 
233.  r 

b U U . U 

600.  r 

6b  3.1 


A IRCK AF  T 

l C 0 

K A 1 b 

70.0 
70.0 
3b.r 
b . o 

i . s 

i .i» 


t.  A 

LUu  A R t . m 

L t V 1 L INI 

*>  i 

Ob  0.4m.  ( b 

6 1 4 . 

h UN 

r<  a 1 1 

7 1 K C K A F T 

72 

5 2 7 7 6 

l C 3 

L l V L L 

K A T b 

1 . 

1 53.  r 

b 0 . 0 

1 bo  . 0 

u:  j . r 

1 b u . 0 

2 :•  o . o 

9o.r. 

522.: 

25.1 

b L'  Li . i 

4.  • (j 

6 2 2. . r 

1 .3 

L r\ 

1 0 j »>  4 b A 

LEVEL  I N T 

3 l 

_•  ■>  u . <_  V t 1 1 

b 0 . 

K ON 

PATE 

AIRCRAFT 

a 74 

. 2 w 7 (i 

hC  0 

Lt  Vt  L 

RATE 

1 . Li 

2C  . 0 

ICO  .r 

20.0 

2U0 . J 

1 b . Q 

323.* 

7.0 

bOJ.  J 

1 .0 

I A 

LOC.  AR1a 

L r V E l INI 

6 b 

(’4  3.1/E  r- 

37b. 

TYPE  IMPLANT  TIME  ON  COMpUNtN  T-MOUKS 

UHlH  NONE  0 421.5 


. VE  KATl  1 

26  . 

TYPE 
LI  H 1 H 


AVE  4 A T b 2 
46  . 


INI  LAN  I 
NCNE 


AVE  R A T L 1 
S9  . 

1 YPt 
LI  Kill 


AVE  KATE  2 
V3  . 

IMPLANT 
NON  L 0 


A / X 1 R A T 1 j 

2o  S . 

l 1' ",  C ( -I'l'uhl 

*.  ‘ 1 . J. 


A /XI  RATIO 

2 3 6. 

TIME  ON  COMPUi'itN  T -ML'LIRS 

o6  0 . 7 


AVE  K 4 1 1 1 

1 1 . 


AVk  KATE  2 
15. 


A / X I K A I i 0 
281  . 


HO 


. - . .... 


NUN 

D AT  E 

A IKCR  AM 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON  COMPONLNT-MOURS 

1 1 'J  ? S - 

A 8 7h 

HC  0 

UH1H 

NONE  0 

117.5 

LEVEL 

NATE 

1 .0 

150.0 

51).  0 

15  0.0 

103.0 

70.0 

2 ; i c . 1 1 

15.0 

303 .1 

1 .0 

. .«.  A 

L 0 o H S 1 A 

LEVEL  InT 

AVE  KATE 

1 AVE  KATt 

2 A/X  1 K A T i u 

. i ri  c 

5 o . a l to 

«.vs. 

5 9 . 

91  . 

Hc. 

S UN 

0 A T L 

A 1 K C N A F 1 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  Cl:  C 0 P v>  N t N T - H J U N S 

. 1 JwJ. 

5 . o 

i c 0 

Jh  1 H 

NO N l 0 

195.1 

Lc  VLL 

NATE 

1 . J 

t-Jlt.U 

S3 . v 

? i 1 G . u 

1 0 3 . 

is  : .0 

2 o :• . : 

15.0 

i U J ■ l 

2 . ij 

575  . 

1 .0 

. V 1.  A 

LOS  i/iti 

L i VtL  l.'/r 

A l/£  SATE 

1 AVE  SATE 

2 A / ' 1 <?  A T 1 3 

. " 7 i 1' 

5 3 . 1 7 1 

10  7. 

7 A . 

10  7. 

15  5. 

*1  UN 

OAT  w 

A 1 N C N A F T 

TYPE 

1 MPL AN T 

TIKE  ON  COi'iPuwLNT- HOURS 

1 1 

11  Wo 

tC  0 

UP  1 h 

NONE  U 

A 5 v 

Lt  Vt  L 

SATE 

, 

1 

1 5 0 . C 

133.5 

15  3.0 

2u3  . .. 

3ll.O 

5 3 3 . * 

2.0 

Au  j . o 

1 . u 

V L« 

LOG  AS  E A 

LEVEL  I N T 

AVE  KATt 

1 AVE  KATE 

2 A / V I KATIO 

.Jot  l 

5 0 . 1 Si  : 5 

51  6. 

70. 

101  . 

188. 

i 


31 1 


RON 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLAN  T 

1 INE  ON  CONPONLN  I -HOURS 

11 11  HA  . 

12  S / 6 

;ic  0 

U M 1 bl 

NONE  0 

72?.  6 

LEVEL 

KATE 

1 .0 

123.0 

100 . 0 

123.0 

200. 0 

60.0 

500.0 

25.0 

503.0 

5 .bi 

to  J . I*  1.0 

\ I A LCo  A K b A LEVEL  INI  AVE  KATE  1 AVE  K A T b 2 A / X I R A 1 i U 

. . u os  o.m  oc  si  a.  ao.  n.  2 5*.. 


K uN  UAll  \ 1 K E K A E I T Y P F IMPLANT  IIM  OK  C V X PUN  L.\  T -b.Oli  K S 

m;  1.  Is  A U ;>  E 0 OH  1 H NONF  0 Tv-  I . w 

LEVEL  K A I I 

1.0  200.0 

bii.t'  por.o 

i m . n mo.p 

2.1  J . 0 .50  . u 

5 3 3 ..  1.0 

,„>u  L0.1  AREA  ItVbL  INT  AVI  KATE  1 AVE  KATE  2 A/Xl  KATtJ 


P . 1 6 b ( « 

2 A 1 . 

8A  . 

1 2 o . 

1 < 6 . 

3 AT  b 

A l K C K A F T 

T Y b'l 

lMt'LAM 

TIKE  ON  EOMOuNENT-HuUKS 

1 6 8 / 6 

b<  C P 

OHlbt 

NONE  0 

1 M . 2 

Lt  V E l 

KA  Tb 

1 . 0 

200.0 

H3.o  ?on.o 

UJ.t  150.  U . 

233.1  15.0 

30J.0  1.0 

. b A 1 0 0.  A K b A E : V t l I NT  A Jl  KATE  1 AVE  KmTE  2 A/ XI  KAllO 

: i o . ‘ja  . i2t.  iai  . 


..  5 b 15 


0 . 1 5 t i 6 


H UN 
1 1 088 

t 


•V  A fc  A 

K L *x 

11022 


AvE  A 
. 1 4 E 

RUN 
11  .176 


B'\t  A 
. ••.  ,1 1 


T--^- 


DATE 

AIRCRAFT 

TYRE 

IMPLANT 

TIME  ON 

COMPuNt-N  1 -HOOKS 

17  H 76 

HC  0 

OH  1H 

NONE  0 

20°  . 9 

LEVEL 

RATE 

1 .0 

5 0.0 

100.0 

200.0 

300.0 

5 «j  J . 0 

LOS  A K E A 

150.0 

150. 0 

120.0 
35 . 0 

6.0 

1 .0 

LEVEL  1 N T 

AVE  RATE 

1 A V F KATE 

2 A/X  ; 

RATIO 

0.1 4E  (U. 

317. 

49. 

82  . 

164 

• 

J n 1 L 

rt  i R C P A F 1 

TYf'F 

IMPLANT 

TIME  (\ 

CO'PJ.xEVT -HOURS 

2 5 76 

dC  0 

OH  1H 

AID  162 

2 SO  .0 

L t V F.  1 

KATE 

1 . -.) 

100.0 

203.0 

5JJ.0 

LOS  A R A A 

6.0 

A .0 

3 .0 

1 .0 

LEVEL  I N T 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/X  I 

RATIO 

J.43t  02 

40  0. 

2 . 

4 . 

24  0 

• 

DATE 

aircraft 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

COM PON  ENT -HOURS 

3 b 7 6 

UC  0 

UMlH 

AID  118 

2 f 6 .8 

LEVEL 

RATE 

1 .0 

100. 0 

200. C 

A Ju  • E 

500.0 

LOS  A R 1 1\ 

150.0 
150.0 
50  .0 
3.0 

1 .C 

LE Vf L ENT 

AVE  RATE 

1 AVE  PATE 

2 A/X  I 

RATIO 

0.19E  05 

40^. 

60. 

90. 

20? 

] 


i 1 * 


r 


"-.i » » " 


-r- 


irit: 


RUN  0 A T c 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLAN  T 

T I A1  F ON 

CONPONt NT -HOURS 

1 4 008 . :i  s 

76 

JC  0 

UH  1H 

NONE  0 

>70  . J 

LE  VEL 

RATE 

• 

1 .0 

sno.o 
i oud . o 

C 0 v1  J . O 

c ■>  > >1  . 

i \ t >t  L « i l 

*♦ 

?00.0 

'>0.0 
■j  . 0 

i 

L VI  L l N r 

A VL  RAH 

1 ALE  k a t t 

.•  A / X ! 

\ A 1 l J 

. • r P->  .1.  V>t 

'' 

?i’i  t . 

**  8 . 

1 >*  . 

* * * 

« 

r o \ > ' r . 

i l K C K ^ 1 

T Y Pf 

I N r l A \ T 

1 I ' t X<  IS 

v J ' »'  x.  .x  l.  \ T - H v 0 E S 

' » 1 v • u *♦  > 

} 

l 0 

HI  1 H 

fltOut  l. 

- s .3 

L t V t. 

^ r f 

1 . 

h 

l ^ j i ■ > 

■ » L0 j » 

-\ 

?on.  > 

U > . V 

1 • J ■ L t v T 

A \i  E RATE 

1 A V F R A T t 

: A / X ! 

X A T 1 0 

. 1 -»  ■ r>  i . , > 

t 

1 ' - ?. . 

N U . 

1 L C>  • 

- X 1 

• 

; . •«  "ui- 

^ i n C K A E T 

T Y P = 

l-' PLANT 

TINE  ON 

L 0 > P v NT -HOOKS 

i '.ilc1.  OS  ■» 

?u 

* L 0 

11 N 1 h 

N 0 N c 0 

A .»  i . 1 

Li  Mz  L 

RATE 

i . ; 

SOP. 

1 UJv).  U 

1 ■'•ll 
t J ' • • 

5 J J J • V 

U A L 0 o >*•  4 f; 

A 

1 SO.U 

i s ■ > . n 

6 0 . u 

1 S .0 
1.0 

1 1 vii  int 

A V E KATE 

1 AVE  kATE 

P A / X 1 

i\  A 1 l 0 

7 — ...  .....  ...  — - — 1 \ 


0 AT  c. 

AIRCRAFT 

TYPE 

I M F‘  L A N T 

TIME  ON 

COFVONtNT" HOURS 

17  S 7t> 

9 C 0 

UH  1H 

NONt  0 

R5  . 1 

it  ViL 

RATE 

i .r 

■<  vl  L* . L 

‘ i.  .» • ,f ' 

L36  , . A 

200.0 

2 0 u . 0 

5 5.0 

1 .0 

L 1 V F.  1 l N T 

A Vf  RATE 

1 A V r R A T F 

2 s / x 1 

RATIO 

1 . . , 7 

112  3. 

i*<.  . 

150. 

t-  1 

• 

> 4 r • 

\ l R C R A F T 

T Y rt 

I ••  r L A N 1 

i ! R t O' 

l ."V.  \L  J I - t'  .'J  > ^ 

> , » 

3 

IMVl 

iM  0 \ ~ 

L - V _ l 

R A T !' 

1 . ' 

D j . • v 

1 60.. 1 
150. 0 

> ( • . n 

0:2. 

L j 0 \ >i  t:  A 

1 .0 

l • J F L 1 < T 

A V t R A T t 

1 A V t > A T E 

2 A / \ 1 

T . j 

j • l J h v.  j 

2 u > ^ . 

sv  . 

'5. 

♦ 

»■  I 3 C R A F T 

T Y " E 

I -"LAN T 

ii":  o'. 

C f.Mt  o-1!  I1  O' 

5 o 7. 

> C J 

0“  19 

NONE  C 

3 .1 

M *♦  . . • 

L L \l  \ L 

r a r t 

1 . 0 

5J0.C 

S 0 2 . 

'.0:  . V 

L - 0 A K w H 

1 5 J . 0 

150.0 

1 .10.0 
50.0 

LtVEl  l N T 

A V 6 R A T t 

1 AVE  RATE 

2 A/X  1 

RATI., 

102.  13  5.  6.v2. 


RUN 

l 202A . 


\ E R 


. V 


DATE 

A IRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON  COf'POncNT 

8 6 76 

UC  0 

UH  1 H 

NON  t 0 

1 6 0 .0 

LtVfcl 

RATE 

1 .0 

150.0 

50?. 0 

1 5 0 . C 

1 000.0 

50.0 

2 003.  1 

1 .0 

L J j A R w A 

L •_  V K L 1 N T 

AVE  RATE 

1 AVE  % A T t 

2 A / M 9 A 1 1 J 

A .AT  "7 

1 0-  5. 

75  . 

137. 

4 A . « 

x.  ft 

\ I R C K A F T 

T Y r f 

1 'PL  A \ T 

T ! ' C Cr.  v J t t .lU 

9 

t 

U H 1 M 

\ 0 \ - 0 

1 . j 

1 ' V t L 

RATE 

1 . ' 

50  0.0 

200  . n 

1 ,'j 

P .1  . u 

' 1 

050. .i 

1 . J 

to:.  -AEA 

L V L I s T 

AVE  KATc 

1 AVE  i\  A T t 

2 A 7 I r\  A 1 i J 

5 ?.)•«:  r ■ 

7*  . 

1 2 ^ . 

9 S A . 

; r r 

■<  ; R f ? A f T 

TYPE 

I " PL  A . T 

T l 1 1 v l\  C 1 r’v‘t»LNT 

9 > 7 

C 0 

U H 1 H 

NONE  0 

>60  . d 

LEVEL 

i A 1 t 

1 .0 

1 S 3 . o 

30u . o 

15J.0 

5 J 0 . 0 

12C  .0 

10^0. 0 

ou.U 

0 C 3 J . r 

1 . 5 

NT -HOURS 


2 2 Cl  3. r 
L 0 o A*’  i A 


1 .0 

L tV  EL  INI 


. Uk  c 5 o.ss:  (7  2i'r»o. 


AVE  KATE  1 
67  . 


AVE  KATE  2 

103. 


A / X 1 R A T u 
96b  . 


317 


EttMMatttfOeA 


V"T7 


RUN  DATt 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPL AN  T 

TIME  ON 

COMPONtNT -HOUR! 

12030.  13  6 

76 

OC  0 

IIH  1 H 

NONE  0 

41  2.7 

LEVEL 

RATE 

• 

1 . C 

4 00.  r 

i fo:.o 

C 4-  0 

•\  l A L 0 o A K E 

A 

200.0 

2 00.0 
50.0 

1 . J 

LEVEL  I N T 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/X  I 

RAT  l u 

. 1 • r Ob  3 . 1 1 t 

! A 

1 l^b. 

3 4 . 

130. 

927 

• 

-J  L ,)  A T r 

AIRCRAFT 

TYPE 

I Y ? L A \ T 

T I v e C \ 

L,  r*’  p 0 N t.  N T ~ K * V R ! 

U 

7 r> 

jC  0 

U H 1 H 

N ONE  C 

11  ' .1 

LEVEL 

R A TE 

1 . 0 

soc.c 

U 0 3 . 0 

1 5ji.  r 
5003.0 

■-  A L D j ARE 

A 

1 j 0 . 0 

1 50 . : 
o L • 

7 . u 

1 .0 

LlVCL  I NT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / V I 

RATIO 

. : bt  ( 6 3.  E 

>7 

154  1. 

53  . 

°5 . 

* A * 

* 

R 0 v ^ A T E 

AIRCRAFT 

TYPE 

I M F L A N T 

TINE  ON 

Cl  •' Hu  NcNT-hO  JR 

i . . ^4  . 16  0 

7 o 

';C  n 

UH  1 H 

NONE  C 

o 5 1 . .> 

Lc  VEL 

RATE 

1 .0 

50  3 .' 

5 j w . t> 

1 033.  •' 

2 0l)o  . t 

t A L 0 3 ARE 

A 

200.0 

200.0 

1 5 U . 0 

5 0.0 

1 .0 

LEVEL  I N T 

AVE  R a T t 

1 AVE  RATE 

2 A/X  ! 

RATIO 

. ■ /«  36  3.1fi 

- > 

1 3 4 5 . 

85  . 

1 35  . 

851 

318 


0 ATC 


AIRCRAFT 


TYPE 


IMPLANT 


TIME  ON  COMPUNlNT-HOURS 


12036.  17  6 76  3 C 


UHlH  NONE 


192  .U 


LEVEL 


RATE 


1 .0 

RUD.G 
1600.0 
3 ( i J D . C. 


150.0 
1 60 . 0 
30.0 
1 . 0 


LJu  AREA  LEVEL  1 1.  T . AVE  RATE  1 AVE  PATE  2 A/XI  RATIO 


. ■ Jl  06  j.IOL  C:s 


1 6o  9. 


AIRCRAFT 


TYPE  I M F L A N T 


1 l t ON  C 'v  r' u M.  N T - H Oo  t\  o 


U H 1 H N C N t 


Lc  VcL 


RATE 


1.0  150.0 

500.0  150.0 

1000.0  70.0 

3 r 0 0 . c i.c 

LOG  AREA  LEVEL  InT 


AVE  RATE  1 AVE  RATE  2 A/Xi  f.ATu) 


. 1 7 fc  0 6 0 . E 7 1 C 7 2 0 78. 


7 Of*  D ATE  AIRCRAFT 

IcJAO.  21  6 7 o 6C  0 

LEVEL  RATE 

1.0  150.0 

600.0  150.0 

1500.0  40.0 

3C0C.C  1.0 


I M PL  AN  T 


UHlH  NONE 


TINE  ON  CC  • POivENT-HOURI 


2 76.8 


LOG  AREA  LEVEL  I NT  AVE  RATE  1 AVE  RATE  2 m/XI  RATIO 


. j t 06  0.10c  02  1819. 


105. 


NUN  OATS  AIRCRAFT 

12JA2.  22  0/6  UC  0 

LEVEL  NATE 

1.0  160.0 

6un.c  180.0 

11)00. u MJ.O 

2000.0  6.0 

2 600. U 1.0 


TYPE  IMPLANT  TIME  ON  C 0 PPu  .<  E N T - H OU  R S 


UH1H  NONt  0 


5Ut>  . 7 


.,n  h LOG  A N E A L E V i L INT  AVE  h A l l 1 AWE  A T E 2 A 7 X 1 * A 1 l j 

. i,’c  ('6  3.1ft  <\*  2 . ' 0 2 . 70.  1 1 6.  **** 


AIRCRAFT 


1 . ' 6 A . 2 5 o 7 C>  • C 


TYPl  implant 


LI  H 1 H NONE 


T l v | on  C 0 Mp  0 N L N T - H 0 J R S 


L E W L L 

1 .0 

600.1 

1 NJO.  ' 

2uu J . 0 

220J.C 

\ ■ : A LOG  A N l A 


161.0 
1 :>  J . u 
5 0 . C 
2.6 

1 .0 

| i vrL  INT  AVE  NATE  1 AVE  PATE  2 A/v!  6 A T i J 


.i5:  llo  0 . 6 1 l v ■ 7 2 I'  6 A 


A MCRAE  r 


IMA*'.  511  n 7 6 
LEVEL 

1 . 0 

5:10.0 
1 000.  C 
2 CO J.  C 


TYPE  IMPLANT 

UHlH  NONE  1 


Tjvr  on  C QMPONeN T -HOUR S 


1 f 0 . J 


1 3 U . u 
160.0 
20.  C 

1 .0 


■ E h L 0 AREA  LEVEL  INT  AVE  NATE  1 A V F * A T C 2 A / X 1 PATIO 
IK  Uo  j . 5 K 0 7 1 1 J 2 . 6 7.  92  . 7<.  . 


J 


1 c J 5 0 

2 7 7o 

DC  U 

UHlH 

LEVEL 

RATE 

■ • A 

1.0 

530.1) 

1 003.0 
2003.1, 

2 503.0 

L 0 j A K t A 

100.0 

1 00 . o 

A 5 . 0 
2.0 

1.0 

LEVEL  1 NT 

►— 

UJ 

> 

.Ilf 

05  C ■ 1 ' l (‘7 

2 0.'}. 

A A . 

RON 

i>  a r 

AIRCRAFT 

TYPE 

J 52 

. 15  7 

oC  0 

UftlH 

L E V t-.  L 

RATE 

1 . (J 

1 0 . 0 

5 30.  ' 

1 f. . 3 

i c c 3 . ; 

7.0 

1 5 33.0 

3 . U 

2 0 J J . e 

1 .0 

*•  t A 

L 3 j AREA 

L c V t L 1 N T 

AVE  RATE 

. 1 2r. 

05  0 . 1 3 1 04 

1 75  0. 

6 . 

NONE  0 189.6 


AVE  ^ A T F.  2 A / XI  RATIO 

09  . * * * * 


IMPLANT  T I fc  C.»  C.  vPJKL!mT  - H Cl  t *-* 

NONE  0 2 7 > .o 


AVE  15  A T t 2 A / XT  ? A T I D 

^ A * A * 


RON 

0 AT  E 

AIRCRAFT 

TYPE 

I .»>  P L A A T 

Tl.'t  ON  C 0 M r uMNT-HUUS 

i c a 5 A 

. 1 9 7 7c 

'<c  0 

0H1  H 

NONE  0 

192.0 

L t V w L 

RATE 

1 . 3 

10.0 

103.0 

10. P 

530.0 

A . 0 

1 003.  3 

1.7 

1500.0 

1.0 

• r E A 

LOG  AREA 

LEVEL  INF 

AVE  KATc 

1 m VE  ttrt  T L 

2 A / A I RATIO 

C'A  3.60E  (3 

1152. 

3. 

7 . 

5 88. 

32 1 


■■  -- 


n — - 


— I 


T 


mm 


" nr 


~TT 


RIJN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON  COMPONlNT-MOUN: 

1 2056 

. 20  7 7h 

HC  0 

UH1H 

NONE  0 

1020.2 

LEVEL 

RATE 

1 .0 

500.  Cl 
1000.0 

1 500.0 
2000.1 

LOli  A K si  A 

70.  G 

70.0 

25.0 
4.0 

1 .0 

LEVEL  I NT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X 1 RATu 

. ./t. 

05  J . A <t.  l,j 

15  71. 

33  . 

52  . 

95 R . 

R i:N 

0 AT  E 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TINE  O'.  Co  "PJ  *EN  T-H"t'K' 

. j oU 

. 2:>  7 7 o 

»C  J 

UH  1 H 

HONE  0 

■ 2 . 5 

LEVl-  L 

r\  A T C 

. i : a 

15  0.0 
l.  5 0 . 0 

a o n . r 
looo.r 

1 100. 

LOS  AREA 

1 .0 

150.  ' 

7 J . ft 

1 .5 
1.0 

LiVEL  I NT 

AVE  RATE 

1 A V F HATE 

2 A / / I R AT i J 

.•lit 

05  0.1  It  (2 

1 UL’  4 . 

41  . 

2 . 

* * A * 

R J N 

UATb 

AjRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

T ll'  E ON  C Of  Po  N lN  T-HOU  3 ? 

’ ’ J 6 1 

. 25  77 6 

OC  0 

OH  1 H 

NONE  0 

3 6 E . 1 

LEV/LL 

E A T 

£ A 

1 .0 

500.0 

10C3.L 

20uJ.  0 
3033.0 

4 00J.O 

l o r.  a ii  r a 

4 0.0 

40.0 

30 .0 

1 5 . u 
4.0 

1 .0 

L v o C L 1 N T 

AVE  KATE 

1 a V t RATE 

2 A / X I rt  A I i u 

.m 

05  3 . 24  t (5 

3 2 72  . 

17  . 

31  . 

* * * * 

— — - 


R UN 

date 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

1 l ME  ON  COMPUNtNT-MOuKS 

12063 

. 7 76 

HC 

0 

UH  1H 

NONE  0 

431  .3 

LEVEL 

RATE 

1 .1 

7 00.  j 

1 OHO . 0 

3 (MO.  . 

3 0f»:  .f 

LOu  A t\  t A 

L . V E L 

50. G 

50.0 

30.0 
5.0 

1 .0 
1NT 

ave  RATE 

1 AVE  F.  A T F 

2 A/X  1 RAT  lu 

. - 7 . 

-lb  U . L.  > . '■  1 

31  v>U 

• 

32  . 

57  . 

T»  * * * 

R i l N 

•>  A T t 

AIRCRAFT 

T Y PF 

IM  LANT 

TIME  0\  CO'iPONtfJ  T- HOUR  5 

. M >5 

3 0 7 7 o 

OC 

U 

UH  1H 

NONE  0 

4 51  .6 

LF  V . L 

RATE 

1 . U 

5.00  . 

1 000.  ■ 

3unn .! 

3 uOu  . 

L 0 3 <■  ' _ A 

L r V u L 

70. 0 
70  . u 

A 3 . u 

9 . n 

1 . J 

: mt 

AVE  RATE 

1 AVE  A A T F 

2 A / X 1 RATIO 

. ‘ 1 

’,5  0.  M ; 

3 3 5 

• 

30  . 

5 2. 

* * * * 

K u M 

) f\  r u 

aircraft 

T YF'S 

1 3 F L A N T 

TIME  OF  Cl,MPuNtNT -HOURS 

IMS  7 

: m. 

c C 

j 

UMlH 

NONE  0 

466.7 

level 

RATE 

. <t  A 

i . c 

500.0 

1 00.3.1 

3 uU  J • t. 

3 30  3. 

13  j a 3 l 

LeVEL 

70.0 
70.0 
55  .0 

A . u 

1 .3 
INT 

AVE  RATE 

1 A VF  RATE 

3 A / X I RATIO 

, • 3 

05  3 . 7 3 t - 

2096. 

27  . 

A R . 

* * * * 

323 


•WM  ">u,l.n  l-l ' 


\ ' 


RUN  DATE 

A IRCRAF  r 

type 

IMPLANT 

TIME  ON  COMPONLMT” HOURS 

3369.  3 3 7t 

JC  J 

UH1H 

NONE  0 

286.3 

LEVEL 

RATE 

* 

1.0 

500.0 

1 0dl).  0 

2 033 . i 

2 503.0 

At.  A L D b *a  R E A 

150.0 
15  1.0 
'.3.0 

2 . 0 

1 .3 

L.  VI  L I N T 

AVE  RATE 

1 AVE  .1  A T fc 

2 A / V I h A T * J 

Ht  06  O.SSL  V 

>026. 

57. 

9b. 

9oL. 

RUN  DME 

AIRCRAFT 

TY^E 

I f-i  F-  L A N T 

Tiwb  ON  COMPCNcNl-HOurtS 

>3  n . 5 >7  n 

i-  L 1 

UH  1 H 

NO  < t 0 

4 L 3 . 1 

LIiV.L 

i*tf: 

1 .3 

503 . U 

1 '.•JLl.  C 

2(03.0 

iooD.r 

4030.  (! 

<£A  LOS  AREA 

-13.0 

A J . 0 

5 3.0 
23.0 

4.0 

1.0 

LEVEL  LIT 

A Vc  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X I RATIO 

1 2 >.  06  0 . 3 1 l ? 

31  < 7. 

30  . 

57. 

k it  it  it 

r<  0 N 0 A T t 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON  COMPoNcNT-HO'JRS 

'376.  15  7 (< 

>j  C 3 

II H 1 H 

NONE  0 

1 6l  .2 

LE  Vc  L 

RATE 

1 . 0 

503.  n 

1 003  . C 

1 503 . 3 

2033. " 

. c A L 0 o Al; A 

130.0 

100.0 
20.0 

4.0 

1 .3 

UVfL  I NT 

A VC  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X I RATIO 

<7z  05  3. 12E  17 

1 593. 

43  . 

73. 

871  . 

324 


RUN  DATE  A I 

1?078.  17  8 76  IK 

LEVEL 

1.0 

soo.o 

1UUU.U 

1 500.0 

2000.0 


AIRCRAFT 
UC  0 


RATE 

70.0 

70.0 

40.0 

15.0 

1 .0 


TYPE  IMPLANT • 
UH1H  NONE  0 


T I PE  ON  COMPONtNT-HOURS 
209.9 


LOG  AR  t A LtVEL  I N T AVE  RATE  1 AVE  RATE  2 A/XI  SATu 


. 'i;  05  0.^r 


1 7.0. 


? JN  DATE  AIRCRAFT 

2 0 2 2.  7 •>  7 ')  .j  v.  1 1 


L E V t L 

RATE 

1 .0 

2 00.0 

300. : 

2 0 u . u 

sou . :• 

130. 0 

1 coo. c 

60.0 

2 000..' 

1 . 3 

23JO.O 

1 . J 

L 0 3 AREA 

LEVEL  l IT 

b 0. 12t  1 ;> 

2 00“. 

DATE 

A 1 RCR  AF  T 

1 7 7 6 

oC  0 

LEVEL 

RATE 

1 .C 

120.0 

200.0 

120.0 

2000 . 0 

20.0 

4 0 JO.  0 

1.0 

L 0 3 AREA 

LEVEL  I N T 

‘6  O.AOt  l7 

2 22  S . 

TYPE  IMrLANT 
U H lU  All)  141 


T 1 1«1 1 ON  COi'Vui'KNT-HOJRi- 

4 n .1 


TYPE  IMPLANT 

UHlH  AT  d 234 


TIME  ON  COMPONENT-HOURS 
5 2 3.5 


RUN  DATE  AIRCRAFT  TYPE  IMPLANT  TIKE  ON  C OMPO NE N T -M OU R S 

12073.  11  i 7 6 UC  0 UHlH  A T 13  235  459.9 

LEVEL  RATE 


1 .0 

50.0 

51)0.0 

50.0 

1 000.0 

35.0 

2 00  J . 0 

15.0 

3000.0 

3.0 

4000.0 

1 . 0 

Ll)  o A R l A 

L t V l L I N T 

AVE  RATE  1 

AVE  RATE  2 

A / X 1 R A T I 0 

05  0.45E  05 

5 15  5. 

20. 

37. 

* * * * 

n LI  N ^ m T t 

i j 0 1 . H 7 U 
l t V L L 


1 . J 

•>ou . u 

1 I JO.  Li 
*.  r J!!.  (' 
750J.0 
L v*  o A K L 


„i.  y <\ 

. .'  LI  L J6  (i  . iCJl 


A I W C k A f I 

.'C  0 


?A  T Z 


7C.0 
7u . l! 
c.r. . c 
o . r. 
i .r 

I i V 1 I 1 k T 


T y f(. 

UH  1 H 


IN  PI  AN  r 
NONt  0 


Ml___ ■"■ppiy  x . 


TIMt  CN  Corv  ON  t N T - M AU  K 

3 1 1 .0 


. 1 


*■  W P A T t 1 

J 7 . 


A V f lATf  2 

A 7 . 


m / X X k A T i u 


u>\ 

A T 1 

: : r C A A f T 

t y r t 

1 'I  P L A M 

I i M l 1^  C C s K J K t fJ  T 

Jit  . 

I A 

/ / ». 

:•  l ii 

ottlH 

NOUF  f' 

• i • c 

L ^ . 

L 

1. « 1 k 

1 . 

L 

7l  . 1 

1 

» * L1  • 

1 

rc.v 

l f.  ^ . 

r 

^.r 

s 

r ' ~ 

i 

i .{■ 

I-  ** 

L l/j 

AK  t A 

L ' L > l lfil 

A V L k A T L 

1 A V r i-  A ' 

r l 'c  A / v 1 9 A T u 

-» t 0 s 

1/  . 

JC  £ • ( 

J*  (.  J c • 

* 7 . 

S . 

* * * * 

32  7 


- """  x m 

1 


wN 

0 A1  t 

•\  ] i\  l n A F I 

1 YFt 

H J U 1 • 

S JWO 

? ' ' 7 A A 

OF.  S,s 

L F v t L 

1 . ( 

1 L#  J • l ‘ 

LT.i.r. 

J . l» 

/ * * u • v » 

t A L U o A K l \ 

l\  A 1 t 

i r,v  .« 

T L > . v. 

( ■ ' . 
1b... 

1 .l 

L . JH  ili  T 

A V L k A T c 

■ j E J b 

u.l/t  U 

1 

A 5 . 

i\  0 

* 1 l 

» ’ - , C \ A f i 

1 v Kf 

. c : . ^ 

' 7 r 

. 1 <■  ' 1 

( r.  ' 

L F w t 

l 

1 t 

1 . 

l 

of 

w r 

.i  J . 

0 

6w 

• V.. 

so . 

c 

5f 

10j. 

u 

w l- 

• l 

o».g. 

L 

. 

• r * 

L v • 

i 

• l 

L A L •-  VJ 

A*  K’  t A. 

L V F L iK 

T 

' V g n T *- 

7L  04  . 

S > L » 4 

i » - • 

C 1'  , 

K l'  -J  D A T r 

A I •?  C F 

A f T 

1 Y p*' 

*.  0*.  1 ? A 7.. 

1 j- 

A 

of-  s; 

LEVEL 

r A T F 

1.0 

1 v l • L' 

j??'.1’ 

U'.'.O 

3 c/  • it 

JO*  * ' 

[)  L • i 

1‘  .l 

9; . c: 

1 .» 

i.  * Luj  a*  ^ r a* 

Li  \ lL 

1KT 

f.Vfc  U A T C 

^ j4  3.<4c 

c 

A L'  . 

■ | 

lein  AM  TIM  t.T,  f rm'Jl.i  M-M'M'k*-  » 

NO  \ f 1 1 l’r  1 . 0 

1 A V r *•■  m T [ 2 A / X i Milo 

6S  . Jf’. 

Ii».PlAM  TlVk  l c;  'VJl.LM  - • < o i • 

U ..  An  3 

I 

1 A V t I ATT  f A / X I l/Tlu 

.>  b . l- 1.  . 

IS  I- LAN  I I I Kt-  OK  CO  Vt'jKtM-HOL’*  j 

NOME  U t>?c  . > 

l 

j 

1 A V L *•'  t T f ? A / X 1 R A T l J 

t>  ^ i • 


< 11 N 

DATE 

MKCkAfl 

T YI'i 

IK PL  AN  T 

T I [•  E C N 

l .'"POr.tNT-liLUTE. 

1 ..  104  . 

11  S 7f, 

1 6: 

44 

0 H b A 

NONE  r 

S‘17.5 

LEVEL 

A A T t 

• • 1 A 

1 .0 

s o . n 

133.  C 
?c3.c 

5L0 . 0 

: o.  o 

LPo  Afi  E A 

t t VE  l 

10.0 

1 L - i 

A . 0 

P .0 

. u 

i .r. 

I NT 

A V E KATE 

1 A V E KATE 

? ; / x i 

K A T 1 0 

' t y 

4 p . ? e 1 • 

6 . 

5 . 

?:c 

• 

■<  l \‘ 

cate 

► A K C I* 

>'  E T 

1 Y I t 

I ■ f L A..  1 

TIM  C f 

Ci.  ■ !■  k fit.  M - ii  0 1) K’  b 

->  o t > . 

i 2 N / ( 

1 o. 

1 f 

0 E c S 

NONE  r 

1 ?b  .2 

L E V t L 

KATE 

•r  l f 

1 . 0 

5 0.0 
i :•  3 . : 

is^.c 

175 . r 

L 0 .i  A 9 l A 

L t V E L 

5 .0 

5.0 

4.0 

1 . 5 

1 .f 
!fJT 

AVf  5' mTE 

1 A V E KmTE 

2 A / A I 

A r.  T 1 0 

.-it  r 

T '|  ? R - 7 

1 1 

1 . 

5 . 

4 . 

127 

• 

Sl.N 

L'E  T l 

I « C E 

A f T 

T Y t L 

1 • PLAN T 

T I f"  L U. 

C ■ 11  ri,i,  Ll.  1 * 1’ u U h E 

’ J L 6 • 

15  5 /'  c 

> , "3 

t 1 

C :-! 5 K 

EPNf  0 

1 Pf  4 . u 

LEVEL 

KATE 

1 . t. 

i r . l 

S3. 

1.  .0 

u.r 

7.1' 

i s . l. 

4 . C 

c j 3 . i 

1 .5 

25  3.0 

1 .0 

L~)i  AKE* 

L 1 * r L INI 

t A 


k\Jh  M l t 1 


A V t k A 1 E c. 


A / X 1 r\  A T 1 J 


it  M l 
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72  . J 

LEVEL 

RATE 

»•■*?  A 

1 . 0 

20.P 

50.0 

no.  j 

1 1 5 . U 

L 0 o a -»  c 

150.0 
150. 0 
60.0 
20.0 

1 -C 

L - J E L I i'J  T 

\ v e rate 

1 AYE  KATE 

2 A / x I 

RATIO 

. > ) L.  0 

'♦  0 . I • 

. > 

115. 

54  . 

«1  . 

fV3 

• 

i U\ 

J - r r 

a ! n ; a r r 

TYPE 

I 'I  PLAN  T 

r ii  f on 

C 0 ?•  p j iv»  L . • T — H C J .*\*  j 

• 1 J V 1 . 

i j ; 

t c. 

1 51  S'J 

vns 

NONE  0 

8 • o 

Lii/a 

V m T r 

\ A 

1 o . r 

i j . i 
50.  ' 

1 J J • i ‘ 

» S j . . . 

L *>  - j '•  ^ 

1 >0.0 

1 •)  0 . 0 
10  J . u 

5 0.0 

5 . ij 

1 ..1 

l v l : 'i  t 

a v f r ; r 

1 A V E VOTE 

2 A / X I 

'MTU 

. i 

J • 7 t - 

1)3. 

45  . 

6 .'  . 

45 

356 


0 A I 1. 

\ i k c k a h r 

TY  Pfc 

I '1  >’  L A N T 

T I WE  0 N 

C0ttr>jM.\T -HOURS 

ID  9 

7 A 

1 31 

99 

AH  1 S 

MOUE  l) 

. 5 

LE  Ji:  L 

KArt 

1 .0 

i jj.  : 
2tn. 

7 n G . r 
l a o *n  i 

A 

L 1 7 . l 

•3D  .0 
6'j.L 
' 5 . G 
£ .0 

1 .0 

: -i  r 

; VE  p A T t 

1 A V r KATE 

2 A/  A I 

H A T i u 

j . j •) 

> 

31 

?<?  . 

53  . 

c’  5 ° 

• 

DAI. 

ii  ul  > 

.Al  1 

1 Y 1-  t 

I v.  - L * J 1 

T ! 'IE  i,N 

C''V  jAlK  T - H Oj  ^ y 

- 9 

1 *' 

•:  i i 

1 1 

AG  1 5 

KG... 

. J 

L t \/  *_  L 

-\  A l u 

i .r 

1 r r,  . ( 

! Jo  . 

'.  A J 

1 kj  • L 
*'♦  > . » 

*♦  vi  % J • U 

t)  . J 

-A  U . • 

l • *.  r« 

L*/u  ' 

i ■ V • - 

1 . 

i t T 

A VE  iMi: 

1 A V = 3 A T E 

2 A / X I 

P A T 1 J 

wl  . * * 

• • 

>i .. 

4 5. 

C'  * . 

G <r  3 

H _ :\ 


L ! V L L 


AVE  !i<VTt  1 


AVt  -lATf  2 


A / X 1 K A T i j 


0 A I N 


.»  1 K C K A F T 


TYPE 


IMPLANT 


T1ML  ON  CiiFPONtNT-HOUKS 


? 9 7.*' 

2 1 J 1 1 

LEVEL 

1;  A T L 

1 . 0 

25  0 . 0 

5 l) . 0 

250. U 

103.0 

ruc-.r. 

207.  .0 

1 5 o . r 

500 . G 

1 '00  . c 

5 3 3.  r. 

50.3 

•f  u 0 . o 

1 . u 

L •:  0 A 5 l-  A 

L ' V L INI 

">  . ■ i,  I / 

t ; ? . 

o ;•  i E 

> 1 K C »•  A F T 

1 J r\. 

1 ‘ 1 ! 9 

LEVEL 

Ra  T E 

1 . i 

IOC  . 0 

1 3 .: 

1 " 0 . ( 

«'  J • 1 « 

.~>t; . i 

3 o . c 

2 5 . C 

5 J . o 

3 . u 

10  0 . 7 

2 .0 

12  3.3 

1.0 

L Jo  n ^ *.  A 

L E V t L I N T 

3.1  7 : •:  '♦ 

11  ( . 

c a r k 

A I K C r AFT 

15  V 7 r 

1 2 5 4 

LEVEL 

A T F 

1 

‘yO.G 

5.7. 

9G.0 

1 3 . L 

60  . G 

1 5.L 

f..r, 

2 0.  ( 

i J 

LOO  L ► t.  L INI 


A H 1 i>  NON  fc  (l  7 2.0 


AVE  «Mft  1 A V E .\  A T i 2 A/ VI  KrtllO 

tl..  14o.  ?vn. 

TYPE  IMPLANT  Tl't  ON  C 0 f PO  ».  t - T - - Co  K ; 

AH  1 S NONE  >!  >•  l . o 


A'Ji  A AT  t 1 AVE  ->A  T L 2 A/Xl  S A T *0 
21.  < c . 2c. 

TvpE  IMPLANT  TINE  ON  C P MhC  N c N I - uO J k i 

ThIG  NONE  G 9c*..o 


AVE  KATE  1 AVE  TATI  2 A I X I FAT  I J 


ILO.f 

i r .r 

1 U . i 

1 . v. 

h A L'l  j A k I ' 

1 ‘ v l:  L INI 

A V c * r E 1 

A V E KATE  c. 

A/M  RM  1J 

7 l 7 A j . > ; L 

ilc. 

3 .*  . 

31  . 

/ 1 . 

-i  J\ 

1/  A*  I L 

m « •<  C k A F r 

TYr  ; 

IE  PL  a:.  T 

Tl/fc  C.N  C.’-PJ 

2.1  3 7 * 

1 id 

') 

TM  1G 

UJ 

O 

1 525.  J 

L'l/cL 

LATE 

<• 

1 . t 

i 0 . 1 

5 :• . ■: 

in:  .t 

C U ~J  . •'/ 

10  j t'  r A 

level 

.’U  . 0 

70.0 

50.0 

1 0 . 0 

1 . J 

1 IV  T 

A V E A »>  T e 

1 AVI  c A T E 

t A / V I K A T i 0 

'c  C 

A 'J  . A 7 . A 

1 1 1 

26  . 

.S'Y  . 

7 3 . 

- — \ • 


RUN 


0 A I t 


»U l- A - .>1  V /, 

l.c  VE  l 

I . 0 

5 3 . 0 
S3. 0 
1 3 3 . 1 
ISj.U 

'LA  L Jo  t K i A 

IE  04  3 . 4 / . ’ 


A l R C R A T T 

1 S 6 4 ? 

KATE 

100.0 
100.0 
SO.  J 
5.0 
1 .u 

L ’ 7 P.  L 1 N i 
1 l 5 . 


type  IMPLANT  T IIiC  ON  COKPJNENT-HCUHS 

TH1G  NON  t 0 63 A.  0 


A VE  h A I E 1 
34  . 


A V L KATE  3 
4 H . 


A / X I k A 1 ! 0 
S 1 . 


TON 
’ h ^ . 


6 » T i 

3 3 i f 
t ill  ; l 

I . ' 

5 1 

J V/ 

1.3 

( ' \ . n. r ^ 

, s . - " 


A ! C R I.  r T 
1 5 3 5 o 

SrtT1 


< ; : 
•'  0 

) j 


1 

INI 


TYi’i  PH  LAW 

INK.  NONE  i 


I P it  ON  CO 'VO  xl  NT -Oujt  5 

6t>  u . o 


i;p. 


a V E '<  A 1 L 1 A v i Kn  TL  3 A / X I « ...  I 1 j 
3 5.  0 . of. 


< 0 N 0 A I 

016.  3 4 ,J 

Lt  '/EL 

1 . 3 

s 13.0 

i ,\*3. 

E i 1 3 . . 

> » » %7  . / • l 


• 5 M C < f J 
ISM  J 

KATE 
A 00 . 0 

400.0 
Mu . >) 
13  3.1) 
J • (< 
5.0 
1 .0 

L 7 ; L I M 


f Y PE 

T r")  u 


I ■ ( l.A.i  T 
NON  L J 


A VE  RATE  1 

150. 


A V E r,  A T t 


L JO. 


\ c<:  > in;,  tN  t -:mu • 

io.  . c 


A / X I R A T l J 


. L 


^ -t  I H.  .1.1.  ..  j y 


< 


< 


ti  UN  DATE 

AIKCR Af  T 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

CC’VPO.vENT 

i.3307.  24  •?  7 6 

166  13 

T HI G 

NONE  0 

363.2 

LEVEL 

RATE 

1.0 

600.0 

1 003.0 

2 CO 3 . C 

5 0 f.'  D . C 

4 03  3.0 

5 GUu . 0 

a PEA  LOG  An  E A 

400.0 

400.0 

3 G 0 . C 

100.0 
20.0 

5.0 

1 .u 

LEVEL  I N T 

AVE  k A f t 

1 AVE  KATE 

2 A/X  I 

RATIO 

0 5 C*  . r 1 r '-9 

4 2 5 6. 

1 30  . 

2 5 6. 

★ * * 

* 

RON 

•nir  * . 


DATE 


AIRCRAFT 


TYPE 


1 M PLANT 


TIME  ON  CC'-VOfitNT-hOl'R: 


I;  E A 

.-.it  06 

X ON 


>i  A 


c7  9 7 o 

16  6 13 

T H 1 G 

NON  t C 

ti 

Li  Vh  L 

R A T F 

i . •.: 

1 "VO . 0 

1 5 3 . 

1 PCC.C 

3 JO  . 0 

oUl)  • v.* 

.'.33  . " 

? .3  3 . 3 

Cluj . i) 

9 . Ci 

533. 0 

1 .0 

LOG  AHlA 

L " V F t_  I • T 

4 yF  RATE 

1 A VP  RATE 

2 A / X 1 P A 

J . 4 ).  9 

i u 1 6 . 

ike  . 

512  . 

4 33  . 

0 A It 

llrtCrtAFT 

T Y 

I Ml- LAN  T 

T I ML  ON  CO 

2 3 ) 7.6 

1 5459 

T H 1 G 

NONE  n 

U7  2 

1.  F V l L 

K A 1 t 

1 .0 

S Jf'  . 0 

1 l.l  . j 

•>  3 0 . 0 

j 3 "J  . 0 

400.3 

5 u u . J 

j u • o 

L*  • i • 

1 . 5 

9 i J . 0 

1 . 0 

LJu  ARL-i 

LtV-.L  I NT 

AVE  RATE. 

1 A V t LATE 

2 A / v I p t 

3 • 4 5 l 

3 1 . 

2 if!  . 

39y . 

Z o '•  . 

362 


>*.  i 


Y P l. 

IMPLANT 

I 1 |'i  t or.  Cu.APOrftNI-HOl'HS 

H 1 o 

NON'  P 

(.7?.  . » 

(\  h>  1 l 

) 

1 /,  V 1 iw\lt  l A / \ 1 h A 1 10 

4 . 1 . 

v r: 

;J  1 r 

I A ; L A.\  T h.-;  L 1.  C.  ' r L'l.tK 

\ O.v  t i <•;  1 . .. 

1 -rit'L  a i 

l\  h 1 l 

1 a;1  i.AH 

4 *.  / I l\ 

<<  1 l u 

1 • 

A ■* 

t 

( 

Y IM 

i !■  t l ;•  i,  i 

1 : i t ».  r>  c 

Af  - In  I’i'i 

H 1 C 

NOT,  L L 

4 1. 

A.o 

Mi 

1 A V t 1.  A T ( 

? A / X I K 

A T 10 

■ t 1 h L h »i  I I 


TYI't  IMPLANT 


1 1 ML  CN  - M Ol«  M f 


1 h-1  . 16  ^ t' 


i % a ? 


T It  1 1.  NC'M 


61  7 .U 


l r V L L 


1 . ( 

in., 
s r. . 

u.>.i 

: h. , ; 


i r r . r 

i lit  . ij 

7 r . 

( * . - 


f .»  u.i. 


1 

V ! I . • . i 


V L K--.lt  1 r V l R « T I 2 A / X I hli, 


! . : u: 


t i • -It 


r v « > ; (■  it  ,\  \ t 


i t c f c.  yp o .l\  r-Hv.  ii6  s 


THh.  1 1 0 Id  L 0 


L • V t.  I. 


t ><  L 


I - 1 / l 


\ i R C < 4 I T 


\ <2  > 


h'I  . ij 
fctJ.O 
\->  .1 


. c.  A l.  ? J ..‘I  • .4  u J > t.  1 N r 


v't.  RAT. 


A V' t I'  A T I ? 


A / V I MAI  10 


1 " t'L  ‘t  i.  I 


T !•  1u  ‘ 1 0 t 


il’iL  Cf.  C l.N  T - K^il  ■<  $ 


1 S .?  ° . J 


.VI  R A T c.  1 n r RATI.  ?.  A / X 1 RATIO 


04  -l.  Ill 


r 


1 UN 
1 Jl-4  , 


a 


ts 


, L ) . 


. ^ A 

'.  ^ t '1  A 

A u x 
1 '■  06  . 


0 A T e 

AlACiAfT 

T Y f’F 

I'K’LANT 

T IMF  ON  CO'VONlNI 

> 1 J 7 ft 

1 6 6 A 7 

T H 1 o 

NO  N t 0 

6 ?<*  .J 

L i.  V L L 

KA  1 t 

1 .'! 

1 JJ.  :• 

? ) ) . 
linj.li 

*3  ,)u. 

M,).' 

L ' j ->  K A 

?;)fl  . n 
<?o0 . U 

S f!  . n 

ft  . i .i 
<:  . r) 

1 . :• 

L ..  V M I \ T 

AVt  FATl 

1 V i;  R A T r. 

2 A / X 1 R a T 1 j 

» » . 

ft*«  . 

1 0 ■»  . 

1 . 

V.T 

3 . :t ::  u t 

T Y ‘••'L 

1 . L .Vi  1 

1 ;.vt  01:  l O'Vl  imlN  I 

j 1 0 7 

1 j ; ,i  j 

T H 1 G 

N ft  'J  i:  0 

C*  0 <?  . AJ 

L c \l  f L 

< a r 

1 . ' 

1 1. 

Y ^ . i’ 

> J . 

11.:.- 
L - o ,.“.A 

'i  J 1 . 0 

11.  j 

7o . 0 
30.1 

1 . > 

L 'J  hi  I i-l  T 

AVE  SAT- 

1 A V F P A T t 

t A / X I S A r 1 j 

• . 7 

• . - j c 

jt. 

AS  . 

it  . 

. t 

*♦  J • 

0 /.  T L 

M W C ? A t-  T 

T Y ^ 

I M r L A \ T 

TIME  ON  COh^ruNT 

3 !,  0 7 . 

1 o Ul 

T >i  1 (• 

NONE.  0 

3ft  J . . 

L -J  ; L 

< « r r 

1 . U 

i .n . 

0 / j . <: 

6 .10 . i 

. li 

-.j . ;• 

f & » u 
06  . C 
) 

1 J m * 

£.’  3 0 . " 

L J j A n ; -\ 

1 . 

L ; v r.  L 1 1 4 T 

^ w L K / T l 

1 AVI  RATI 

^ A / X ] K A T i w> 

i).  17'.  .j 

1 JC  1 . 

60  . 

ASV  . 

36S 


RON  DATE 

A i R C K A f T 

JOG.  IS  V 

7:.  1SJS4 

LLVtl 

RATE 

1 .0 

.'10.0 

1 GUU. 0 

.5  u J . 0 

jo  jo  . r- 

J50.0 

s r i z . r 

1 Si)  . 1 

1 3 v n 0 . ° 

JO  .0 

I:  A L j 0 ARC 

A L /EL  1 N T 

H 07  J..V. 

1 . ■ ) • 1 i 1 . 

•a  ON  0 A T ». 

V I . C itt  1 

,i  u"i  . 1 0 7 

7 i m 4 J 

L'.Vc  L 

PATE 

1 . :• 

1 .0.0 

S J.  0 

1 Uu  . U 

1 ' J . , 

* A * v 

• U .*  • 

vi . • 

V'.  ) 

' N 

r,  p, 

'»  • O • l 1 

u . 

i . 

t A L 0 j ARE 

A L i.  V E t.  1 N T 

1c  . S 'i 

> R ’ •>  . 

lol  DATE 

\ \ *<  c :< « *•  t 

j'jj . 17  ; 

7 - 1 3 S , 

L c V i L 

sA  1 E 

1 . i. 

•O.o 

i . c 

vO . ■' 

2:,r).r 

> • i . J 

h j j . r 

1 j . V- 

4 13. 

s .: 

t>  j J . 0 

i 

; A L 0 i ».  n i 

>\  L r V • . L INI 

\ i (A  J . S 6 i 

:>  4 4 '• . 

TYPE  I M PLAN  T 

TM1G  NONE  P 


TIME  ON  COMPONENT-  HOll  R S 
1171.0 


A V E R AT  L 1 A V E RATE  2 A/Xl  RATiJ 


T Y PI  l.\  PL  « N'T 

T H 10  N 0 N l.  { 


TIKI  { K C 0 . VO  iv  t N I - MiMI  < S 
1 1 .•  S . U 


L r. '/  E L l\T  AVE  RATE  1 AVE  < A T E ? A/M  RATIO 


TYPE  IP*  PLANT 
T'iIC,  NONE  C 


TIKE  ON  Cl1  VO  u t_N  T - t>  k JfS 

1 161  .o 


l.r*OL  I NT  iiVE  i\  A T L 1 .w  l i\  A T L 2 A / X I i\*IlO 


308 


re 

RUN  DATE 

AluCKAFI 

I YHfc 

1 ^ L A N 1 

1 1 ME  ON  C 0 Mr’O  N LN  I - HOD  l<  S * 

. ' 003  . c’ 0 9 7 /> 

1 32. s 9 

THlG 

NONE  0 

3406 .0 

t 

Lc  VLl 

RATE 

1.0 

2 30.0 

SJO.O 

2S0.0 

1 JoO.  0 

1 00 . 0 

3 CEO . C 

13.0 

3f  ->0.  C 

3.C 

a r 0 0 . f 

1 .0 

..-•i  A Lt)(i  AREA 

LEVEL  1 1 J T 

A V E KATE 

1 AVI  KATE 

2 A / X 1 RATIO 

L un  o.1i.‘E  ( tJ 

5 3 a . 

57  . 

1 3E  . 

* * * * 

L <’  M l)  h T ‘ 

,,  i r C 1'  A r T 

TYPE 

IK  I'L  A T 

T;’#E  CK  COMPCOtNT  -POL  KS 

. Jl'H.  2 1 ^ S 

1 5 a 4 ? 

th  ir, 

NONE  l' 

4 4 4 *4 

L L \l  ~ L 

R f 7 E 

1 .«• 

1 >u.l 

IO'J.0 

1 Si . 0 

C J U • u 

30. 0 

Sv'L  . 0 

c .(■ 

i ?»?.  o 

1 . 0. 

. r C A L J >■  ^ R t 

L v L !>.T 

•WE  KATl 

1 A V f - „ T E 

? A / Y 1 MTiU 

, . - * t 15  D.4oE  . ■:< 

i3  ‘ . 

36  . 

7.-  . 

2 A 1 . 

H 0 N ['  ^ T . . 

AIRCRAFT 

TY  PE 

It  EL  ANT 

I I 7 E ON  C('MrONtNI“HCuK6 

-r.ro.  13  ■ > 

1 a 4 5 4 

THl  C 

NOME  U 

*»  3 a . o 

L t.  V r L 

1.  atf 

• 1 

1 . i 

.’0 . u 

1 0 0 . f 

7 1 ■ . 0 

iJJ.l 

- - . 0 

J • V.* 

v o . . 

1 ." 

1 | 

> • i.  /\  L ^ j s R 

1. 1 V ; . L I '.  T 

A V E KATE 

1 A V t KATl 

2 A / y 1 RATIO 

. ( 3 t '>  3 u . * 3 i ' 

4 3 / . 

31  . 

h6  « 

1 1.  4 , 

i 

369 

ss 

’ "■ 

1 

f 


- - ■"  - ^ x-  t: 


RUN 

DATE 

Aik  Craft 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON  CylMPONLNT 

’001 

. 16  9 

76  15642 

TH1G 

NONE  0 

900.0 

LE  v/ 1 L 

RATE 

1.0 

120.0 



70.0 

120.0 

mo.o 

60.0 

200.0 

45  .C 

400.0 

10.0 

600.0 

1 .5 

? U 3 . C 

1 .0 

■•••  E A 

LOu  A R r 

A LEVEL  INI 

A V E KATE 

1 AVE  KATE 

2 A/X  I RATIO 

. '♦  c 

05  3.15i 

Go  611. 

34  . 

66  . 

PC?  . 

.<  'JN 

DATE 

A I 4 C k A F T 

TYPE 

I ivi  PLANT 

Tiff  ON  CCr.HONtNT 

*.•12 

1 7 « 

7 o 15658 

TUG 

NONE  U 

1 *♦  6 9 . J 

Lc  VS  L 

RATE 

1 .0 

150.0 

53  0 .0 

1 5 0 . C 

1 300.0 

6U  . li 

2 C * 3 a • o 

5 . C 

5 uUJ.  G 

1 .5 

ofOG.C 

1 .0 

A 

LOO  ARE 

h LEVEL  TIT 

4 VE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/X I RATIO 

: 6 t 

Go  3 . 1 1 L 

G j 5 4 2(i. 

30  . 

7 3 . 

A A A -k 

K (JN 

r>  a r t- 

. ; I K C k A F T 

TYPE 

I M FLAN T 

TIME  ON  CO'VjNtNT 

SO  03 

. 20  9 

/ • 152  89 

ThIG 

NONE  0 

1530.0 

L^i/EL 

KATE 

1 . 0 

70. 0 

1 JJ.O 

70 . u 

233. .1 

63.0 

50  j . u 

1 J • G 

SDO.C 

5 . u 

1 333.  r 

1 .0 

ScA 

LOG  ARE 

A l ■ V t L If.  T 

A V t RATE 

1 AVE  KATE 

2 A / X I R >*•  T 1 j 

^4t 

35  3.91 E 

35  jy?5. 

26. 

4 4. 

375. 

- wo 


£.  ' a-”  7HT2 


" “1 


R UN 

0 AT  t 

AIRCRAFT 

- >004. 

21  9 7 6 

1 5s42 

LEVEL 

RATE 

A Ic  A 

1 .U 

103.0 

200.0 

500.0 

700.0 

L 3 3 A R l A 

60. U 
60.0 
40.0 

5.0 

1.0 

LLVEL  1NT 

. *i  * t 05 

rJ.'7c  rs 

55  4 . 

l ON 

o a r i 

aircraft 

■ : .'5 . 

7 J j 7 .. 

1 3536 

LEVEL 

KATE 

v t A 

1 .0 

30.0 

s ?, . 

103.  C 

L jj  • U 

? Z *>  .'l 

C f • l 

L T 3 ARlA 

1 5 u . J 
1 50.0 
120.0 
35.0 

5 . 0 

i 

L L V f L I f J T 

. 1 2 E 05 

ji:  1 ) tuC. 

R JN 

D A T E 

A i K C R A f T 

* > J u 6 . 

2*  9 7 j 

1 55  OR 

LEVEL 

RATE 

W2  1 

l.t 

2 3 . G 

4 3.0 

103  . L 

L 3 .5  ARE* 

1 30.0 
ISO. 
-’0.0 

1 . J 

LEVEL  ..T 

; • r i k '.h  o * *>  3 - j 4 3 7 . 


TYPE  IMPLANT  TIME  ON  C PM PO n LN T~ HOU R S 

TH1G  NONE  0 9907.0 


AVE  RATE  1 

AVE  RATE  2 

A / X 1 RATIO 

26  . 

40  . 

304  . 

TYPE  IMPLANT 


tim:  on  covponlnt -hours 


f H 1 G NGN  E 0 


1 04  7. 0 


A VE  RATE  T AVE  R A Tc.  2 A / A.  I RATIO 
5 1 . 7P.  Sc. 

TYPE  IrtPLA.JT  TINE  ON  C o IVo  N L N T - A .iU  R 5 

THlG  NONE  n 1750.0 


* V c RATE  1 

AVE  KATE  ^ 

A / X 1 RAT  10 

71  . 

79  . 

<.7. 

371 


■■■■MM 


R UN 

0 ATfc 

A IRON  A f T 

TYPE 

5007. 

04  9 

7 6 

15613 

TH1G 

Lt  i/  E L 

RATE 

area 

1.0 

i 0 . 0 

O.  L 

103.0 

LOO  A R t A 

150.0 

150.0 

70.0 

1 .0 

Lc.VEL  INT 

A VC 

RATE 

.i’1t  04 

0.63c 

C4 

S 7. 

71  . 

R UN 

0 A I t 

AIRCRAFT 

T Y PE 

• ■>  0 o 3 . 

<.  1 9 

7 o 

1 S3  15 

THl  G 

LEVEL 

KATE 

> >:  a 

1 . - 
SO.  ' 

voo.: 
so: . u 

6 0 3 . 3 
u 0 J.i 

L 0 o A < - 

A 

liO.O 

1 5 0 . ( 
90.0 

4 0 . > i 
6.  1 

1 . 0 

L ii  r.  L INI 

A v t 

*\  A T L 

..'5c  05 

0.57  f. 

r * 

■>A  4 . 

4 2 . 

RUN 

oat: 

AIRCRAFT 

T Y Pi 

. 5 ) 0 9 . 

<?*  ? 

7o 

1 5 5 5 9 

TH1G 

Lt  VF  L 

RATE 

■> 

U 

5 

10 

■ ucA 

1 . C 

003.  C 

U 0 u . u 

300.0 

L 0 o A R t 

A 

150.0 

150.G 

90.0 

5 0 . 0 

L c V t L IMT 

A VE 

RATE 

. -.'5  l 0 3 

lJ.  53F 

,*o 

3000. 

95  . 

1 1 r'L  A '4  T T I fit  ON  COMPONENT -NOUR:> 

NONE  0 173U.2 


1 A VE  RATE  2 A / X I RATIO 

79.  47. 

I-'PLAuT  T Iwt  ON  CliMHONuNT-HvlIHS 

\0\f  O 3 *>  5 . 5 


1 r\  v f R 1 £ 0 A / A I kA  I iv) 

r»5.  2?6. 

I * ° L A '4  T T 1 IE  ON  C 0 P P c ,»  i \ T - ■*  0 J R £ 

NON  L 0 S9 1 . 1 


1 A'/f  RATI  2 h/Xl  RATIO 

15  3.  * * * * 


372 


„■  ■ — 

- I I 


x"x~ 


HUN  DATE 

AIkCKAi I 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON  COMPJNlMT-HOIIRS 

i J 1 0 . 29  <3  7 6. 

1 55  56 

THlG 

NONE  0 

1055. o 

It  vfcL 

rt  A T t 

1 .0 

1 03.0 

233.0 

A U 0 . U 

600. 0 

603 . U 

•t  c A L 0 (j  At?  c 

loo.n 

100.0 

73.0 

20.0 
A.  0 

1 .0 

L'.I/EL  INT 

A VE  RATE 

1 A VE  PATE 

7 A /XI  RATIO 

'.3b  os  o.  in:  •: j 

'3  7. 

37. 

6A  . 

3u  i . 

R J N DAT- 

M I 5 C K A r T 

1 Y PE 

I .•VLAN  1 

r I N £ ON  COrrGNtNT-HCuAi 

.311.  1 1C  7 /, 

1 5-.  / .) 

T 'i  1 G 

NC'.'E  J 

1 o 1 c*  . c 

Ltv/  [-  L 

OAT  5 

1 . ! 

13.3.0 
u ^ . L 

A3G.2 

5 0 3 . 0 

. c A L 0 G A R r.  m 

5 u . 0 
30 . : 
25  . U 

1 ■ \J 

1 .0 

LiVcL  IN  T 

a\'E  rate 

1 AVF.  RATE 

2 A / X I RATIO 

■5c.  G A 3.532  i A 

A u t> . 

16  . 

2 A . 

310. 

K UN  DATE 

A I 5 C S A f T 

TY  PE 

IMPLANT 

TIME  ON'  CCMt-ONtNI -HOURs 

a 300 . 15  c ? 

1 A c.  5 A 

THlr, 

NONE  C 

9 0 A .o 

L _ V b L 

•7  A T E 

1 . V 

1 33.0 

2 . J 0 . L 

A 3 0 . C 

1 0G3. 

1510.0 

: a l .> * r : a 

ICG.j 

15  2.0 

1 J u . U 

3 0 . 0 

5 . 0 

1 .0 

L - 9 L L i r<  T 

a V E RATE 

1 A V E >'  A T i. 

2 A / X I KATiJ 

0L  05  u.l<:t  i:7 

1 Got-. 

A0  . 

65  . 

Af>6  . 

373 


- x - 


RUM  D 4 T i. 

AIRCRAFT 

TYPE 

11*  PLAN  7 

TIKE  ON 

COKPuNtNT-tlCUHS 

• joi.  io  9 r i> 

1 554  7 

TH1G 

NON  F 0 

744  .0 

LF.  VtL 

KATE 

1 . 0 

153.0 

2U3.C 

4 0 0 . o 

2 33  . 0 

1 UoO  . 0 

1 2 3 0 . b 

"•:a  m p Ri.i. 

rno.c, 

20P.G 

1 5P  .0 

70. 0 

10.0 

3.0 
i a; 

L 1 V •:  L i N T 

AVE  KATE 

1 AVE  R A T f 

2 A/X  I 

RATIO 

;'n  05  b . i it  i I t 

1 -O". 

6 2 . 

117. 

391 

• 

r\  <J  V 0 r i L 

*.  I .X  C * A FI 

1 Yf  E 

I MPLAMT 

TIKE  ON 

COrvONtNT-HOOKS 

••  J : 2 . 17  9 7*. 

15  5 5 0 

Th  1 G 

NONE  0 

73.0 

L r V L 

kA  1 t 

i .n 
no.: 

15  3.2 
;U3.t 

4 3 C1 . .'i 

703 . 

HQ  3 .f 

.”4  LOo  A R l •. 

inf.  .0 
nr,  .o 

0 . ° 
6u  . 0 
£ G • o 

4 . 0 

1 .0 

L J F L I NT 

AVE  KATE 

1 AVE  KATE 

2 A / X I 

RAT  i u 

1 9 £ l'5  0 . 1 ? L cj 

75  6 . 

37  . 

66  . 

257 

• 

RUN  0 A T - 

AIRCRAFT 

TYPE 

IK  CL  ANT 

TIKE  ON 

CO  KRONEN  T-hOL’RS 

-023.  23  v?;. 

15  2:'  9 

T M 1 G 

NONE  0 

77.0 

L t V c.  L 

c A T E 

1.0 

2 JO . L 

3 C j . C 

503.0 

u 03. r 

’ E A LOG  A REA 

1 C 0 . 0 

'l  Ou  • 0 

70.  rj 
30.0 

1 .0 

L t.  v’  E L 1 1\  T 

AVE  K A T c 

1 AVc  RATE 

2 A / X I 

R A T i 0 

-oE  U5  G . 3 5 1.  t ■> 

64  5 . 

46  . 

69. 

461 
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AD-A057  30B  PARKS  COLL  OF  SAINT  LOUIS  UNIV  CAHOKIA  ILL  F/6  1/3 

HELICOPTER  BEARING  FAILURE  DETECTION  UTILI2IN6  SHOCK  PULSE  TECH--ETC(U) 
SEP  77  J A GEORGE*  T C MAYER.  H N SUTPHIN  DAAJ01-72-A-0027 

UNCLASSIFIED . USAAVRADCOM-TR-78-6  NL 


R U N D a T h 

'*  4 l)  u 4 . 21  9 f 

LEVEL 

1 .U 

1 J3.C 

200.0 

500.0 
1 000. L 

AREA  LOS  AREA 


. 62 t 05 

j . 1 4 1 17 

6 24  . 

62  . 

113. 

31  U. 

R JN 

d a r ■_ 

AIRCRAFT 

TYPE 

1 .4  PL  Ai*  T 

TIME  ON  COMPONtNT 

4 4 305  . 

2 2 V 7 6 

1 5356 

THIS 

NONE  0 

516.6 

LEVEL 

RATE 

1 .0 

90.0 

103.  C 

90.  C 

2 rj. : 

70.0 

3 3 3.1' 

20.0 

1030.0 

3 . LI 

1 25  0.0 

1 .0 

»-.EA  LOG  AREA  LcVEL  INI  AVE  RATE  1 AVE  RATE  2 A/XI  RATIO 
v.56E  J5  0 . 2 A E 06  105?.  29  . 55  . 40  7. 


AIRCRAFT  TYPE  IMPLANT 

15642  TH1G  NONE  0 

RATE 

2 1)0.0 
200.0 
100.0 
30  .0 

1.0 

L c V E L INT  AVE  RATE  1 AVE  RATE  2 A/XI  RATIO 


TIME  ON  COMPoNtNT-HOURS 

****** 


RUN  DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON  C 0 1’i  r o N t N T - R J 'J  R S 

*♦  R J u 6 • 24  9 7 ci 

1 6 6 0? 

TH  1 5 

NONE  0 

46^  .2 

LEVEL 

RATE 

1 . 0 

150.0 

23.0 

153.0 

33.0 

103.0 

5 3.0 

73.0 

133.0 

1 5 . C 

150.0 

3 . 0 

200.  O' 

1.0 

AREA  LOG  AREA 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X 1 RATIO 

0 . 1 4 t 04  0 . 1 5 c \j  5 

132. 

42  . 

70  . 

56. 

375 


mmmmmmmmm  wm 


V"  . T 


I 


RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

•♦4  007. 

24  9 76 

15613 

THlG 

LEVEL 

RATE 

-t  n t A 

1 .0 

20. U 

30.0 

5 0.0 

100.0 

150.0 

200.0 

LOo  AREA 

150.0 

150.0 

100.0 

70.0 

15.0 

3.0 

1 .0 

EcVEL  I NT 

AVE  RATE 

. . A4 t 04 

. i « r os 

156. 

42  . 

R UN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

» 0 l)  4 . 

2 6 9 7 6 

1 5 6 6 9 

THlG 

LEVEL 

NATE. 

A c L A 

i . c; 

5 3 . u 

100.0 

2 0 0 . u 

300.0 

LOo  A REA 

1 00 . 0 
100.0 

70 .0 

13.0 

1 .0 

LEVEL  l N T 

AVE  RATE 

i.  K c 06 

0 . 3 4 E PS 

22  5. 

4 7 . 

R JN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

4 4 0 09  . 

29  9 7 fc 

1 5 3 56 

THlG 

LEVEL 

RATE 

AREA 

1 .0 

5 3.0 

103.0 

200.0 

430.0 

5 00.0 

LJo  AREA 

1 00 . U 
100.0 

90.0 

50.0 
4.3 
1.0 

LEVEL  INI 

AVE  RATE 

.22c.  G5 

0 . 1 2 t 05 

41  3. 

44  . 

IMPLANT  TIME  ON  COMPONtN  T- HOURS 

NONE  0 468.  2 


J A VC  KATE  2 A / X I RATIO 
7G . 56. 

IMPLANT  TIME  ON  C3P.PUNc.NT  - HOURS 

NONE  (J  1366.1 


1 AVE  RATE  2 A / X I RATIO 

6 7.  142. 

IMPLANT  T I M E uN  COMPOncNT  - HulIRS 

NONE  0 624.6 


1 AVE  RATE  2 A / X I RATIO 

223. 


.176 


66 


K UN 

DATE 

A IrtCH  AH 

::io 

1 TC  f6 

ISA  70 

It  VtL 

RATf 

1.0 

80.0 

SO  .0 

80.0 

su . u 

DO.  0 

1 DO.  c 

7S.0 

1 S J . 0 

S . 0 

01)0.0 

1 .0 

u A 

LOO  AKt  A 

L I M L L 1 H T 

f t 

DA  J . 7 A E J A 

ISO. 

'millL'i'f  !J  Wil  J'l ' IK« 

TYPE  IMPLANT 
TMlli  NONE  U 


SVt  HATE  T AVE  KATt 
VS.  SO. 


™ t-x-  - 


ItMl  ON  COMPONENT  -HOOKS 
896  .d 


A/X  1 KAT lu 
«->  A . 


37  / 


K'  UN 
•<  > J Oi) , 


l'  A I l 

I 'i  V / .. 

It  vu 


1 .0 

n . u 
s u . 0 

9.1.  0 
t v1  o i\  K' 


A l R C »•  A IT 

1 4 

KAII 


>•>  0 . 0 
''it . 0 

?o.e 

i . r 

i . v 1 1 1 1. 1 


I Y Cl 

lllli, 


1 1CI  A><  1 
NON!  0 


1.1V 


\ V l R A 1 I 1 

31>  . 


MM  ON  l (IMCOIO  N I-MOUKS 

904  .o 


AVI  KA1I  A / Y l RATIO 

k/.  A < . 


K JN 

DATE 

a u c a a f r 

4‘>i»oa 

. 1 7 9 

/ rS  1 5 6 5 H 

LEVEL 

K A 1 fc 

i .n 

mt.  n 

2 J.U 

oO . Li 

A 3 . U 

r»  0 . o 

•j  J . U 

2 Li . El 

1 0 J . 0 

1 . r 

t a 

L 0 o A K 

A L.-V2L  I NT 

, .Wt 

OA  G.K; 

1:6  6 2. 

•t!  u N 

0 A I i 

M 1 R C A A T 1 

. ' ! i $ 

? : v 

7,  r>2.<o 

LEVEL 

•<  A 1 •_ 

1 

i no . ~ 

1 J.  .• 

1 .j.)  . ,i 

2.o. : 

1 jO  . 1 

i j . u 

7 u . u 

•<0.o 

2 . E, 

9 0. : 

1 . 1 

J ..  A 

L J J A<j  . 

A L • V L.  I N T 

•OA  0.25; 


0 * T E /:  HC»AfT 


lOOA  . 2 1 0 r ■ 

L u V £ L 
I . J 


1 L>  .>  • * 2 

r a r e 
i j ;.  j 


rri’f  implant 

TH1G  NONE  0 


TIME  ON  COMPONLNT-HOUKS 
70  .J 


TYPE  IMPLANT 

T i < 1 vi  N U ’V  l v 


TIME  ON  CC'lr'ONcNT-PO'JKi 
A 7 7 . J 


WE  RATE  1 A V f.  PAT' 


A/Yl  lATio 


TYPE  I'>LANI 
THIS  NONE  0 


iIMfc  ON  COMPON..N  I ~ H 0 J 


2 0.0 

10  0.1 

5 u • vJ 

5lI  . E! 

*:nc 

1 1 . 0 

7 D • 

1 . .1 

1.  r>  L 0 J a . 3 ! * 

L i V - L I « T 

AVt  R A T t 1 

AVE  RATE  2 

A / X I PATIO 

• » 4 »:  ^4  ,1  , (!  1 : 4 

'j  ' . 

Ay . 

6 A . 

.SA  . 

i 


1 


RUN 

D A U 

A I K C R A f r 

T VI’l 

I M PLAN T 

TIME  ON  C0M(>0NlN  T -HOURS 

4 3 J 0 5 

. ?«■*  9 7 6 

15356 

T H 1 o 

NONE  0 

516.6 

LEVEL 

RAT  t 

• 

4 UA 

1 .0 

2 3.  vi 

A3. 1 
■>  3 . t' 

7 j . 0 

L03  AKt  A 

150.0 

150.0 

6ri . 0 
20 .0 

i . 

L F V C t 1 'J  T 

AVE  RATE 

1 A V t'  RATE 

2 A/*  I RATIO 

. ; 2 c 

IU  J.4.U  F4 

56. 

74  . 

OR  . 

34  . 

<U.\ 

0 A r . 

AIR C RATI 

T VPl 

1 A "LAN  1 

T [HL  ON  C.^EJwiNT-l'V'jIS 

. i 3 L > 6 

. ?i  - 7 > 

1 o j 0 ' 

1 Si  1 o 

NONE  0 

4 ()  f . <. 

u . . V L.  L 

R A T i 

• \ . A 

1 . L 

*>  »* 

■.  U t 

33.0 

A ~ • 

1 i3  . o 

L 3 3 A ,i  A 

Ju.l, 

2 0 . C 
20.  J 

n . o 

1 • u 

L i V : L I ; T 

AVE  RATE 

1 A V S'  K A I i. 

< A / X 1 R A T i 0 

.lit 

L'4  j.cli  i .A 

ON. 

1 1 . 

14. 

3 7. 

R J N 

»«T. 

AiRCRaTT 

t y 

INS’L  AN  T 

TINE  0 6 Cv  VPJMN  T -HOURS 

• S 307 

■>  J j 7 

1 5 5 5 o 

l H 1 0 

NONE  C 

313.6 

L t A/  h L 

H A T t. 

■ ikA 

1 . J 
<.’3. 

A 0 . v, 

5 3.' 

7 j . 0 

l •)  i Art  : A 

1 3 u . 0 
150.0 

6 3 . 0 

2 0.0 

1 ,i) 

L S'  V - L i N T 

AVE  RATE 

1 A V F RAIL 

2 A / X 1 RATIO 

. > t t 

4 J • 4 5 ^ 1 4 

5 6. 

74  . 

04  . 

3 4 . 

380 


1 it 


’’THF™  'xit.c 

< UN 

r*  A T K 

a i «c:m  t 

TYPE 

IMPLANT 

T1MF  ON  COMPONENT -HOURS 

s > J 1 0 . 

JO  V 7o 

1 5 S56 

T H 1 G 

NONE  0 

ft  2 A . o 

LL  \ll  L 

RATE 

s Ih  A 

1.0 

15.0 

SO.  U 

S 0 . 0 

1 u J . U 

1 J 3 . 0 
l 0 o A N t A 

101.0 
100.0 
o C .0 
?.  0 . 0 
2.0 

1 . 0 

L ! VI  L 1 N T 

A V t RAIL 

1 A V E KATE 

0 A / X 1 RATIO 

. . f c J 

A £ . ••  5 . -« 

no. 

VS  . 

ss  . 

30  . 

I\  O \ 

L>  *s  1 

A l n l :<  A r 1 

T Y i * L 

IMPLANT 

TISf  ON  COMPONENT -HOUR* 

. 1 l . 

1 10 

1 5; 

T m 1 0 

NON  I 0 

0 >'  1 . c 

L t v l L 

K A I l 

: L a 

1 .1 

5 . >• 

n. ' 

S u . u 

s: . 

AD.  •. 

L.'i  AX  LA 

’ 0 . r' 

JO  • o 

.’5.0 

1 3 . >. 

5 . u 

1 . C 

LiVlL  INI 

A VE  RATE 

1 A V t RATE 

0 A / V I RATIO 

. s L Ci 

3 .1.19-  : 5 

S 3 . 

1 A . 

IV. 

C b • 

-!  UN 

0 A I £ 

U 9 C 0 A F T 

I Y PE 

1 MIL  AN  1 

11  ME  ON  COMPONlN  1 -MOuKs 

..>112. 

1 10  7 ft 

1 5A  tj 

T 01  G 

NONE  0 

0 E'  1 . c 

LEVEL 

RATE 

, 2 A 

1 .U 

5.0 

10.0 

3 J . 0 

SO.'’ 

5 D . 0 

LG.,  ARES 

Su . 0 
SO . 0 

0 5.0 

1 s . c 
s.o 

1 .0 

LEVEL  1 • T 

A \i  E RATE 

1 A V L KATt 

Z « / X l RATIO 

K U N 0 A T F 

AIRCRAFT 

T YPE 

IMPLANT 

1 I ML  ON 

COMPONENT-HOURS 

Jl.O.  22  9 

7 o 

1S5S6 

THIS 

NONE  0 

742  .6 

LEVEL 

RAT  t 

♦ 

1 . 0 

K1J.0 
233.0 
t>  0 . 0 

73  J .J 
j . 3 

"A  L OG  ART 

A 

160.0 
160.0 
VO.O 
20.  u 

A .0 

1 .0 

L »•  V F L INI 

AVI  KATt 

1 A V £ K A 1 1 

2 A/X  I 

RATIO 

c J r'  J . S A f 

('A 

75  7. 

S 7 . 

97  . 

30 1 

• 

v’  U N .» \ r t 

* I R C R A F I 

I Y 01 

IMPLANT 

T 1 r v N 

C v*  N P o •»  . N 1 - ‘T  *.■  0 K 6 

u 1 . 2 - 9 

7 c 

1 6S0J 

T H 1 G 

NON!  C 

K 

3 F 0 . u 

l l Ji  L 

R A T f 

} . ' 

1 03  - C 

c UJ  • J 

<.  j 3 . 

/ j_ . ij 
4'jc-.  w 

t A L ^ j A R i 

A 

oJO  . J 

6 00.0 

N Oli  . SJ 
100.11 

5 . 0 

1 .0 

L t V f L i N T 

A V £ RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / > I 

RATIO 

7 t Oft  ..tii. 

f „ 

V.  3 

7 J f> . 

21  >s  . 

54o  . 

29  1 

• 

!<  u \ ii  A 1 

A l K C i\  M I r 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

C 0 M t’ u N t N T - H Oil  R S 

Jit!.  J U <) 

7 6 

1 SSI  5 

THlo 

NONE  0 

c 

SLO  .2 

L F V L L 

K A1  t 

1 .f. 

10  3.  L 

J J j .0 

A il J . U 

0 . L 

moo  . r 

cA  LOu  A R t A 

(sro.o 

t(iC  . o 

Anr.  .0 

1 Uu . 0 

3 . C 

1.0 

LtVtL  IM 

«VE  RATf 

1 AVE  PATE 

2 A / \ 1 

RATIO 

7t  06  3 . 23t 

OF 

70  6. 

2 1 5s  . 

3 4o  . 

291 

m 


RUN  l>  A T t 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON  COMPONENT 

“303.  7 7 9 7 6 

1 5C.  13 

TM1G 

NONE  0 

563.5 

L t V fc  L 

RATE 

1 .0 

vj  . g 
sd.o 

Hi  .3  . c 

7 OD.  7 

3D  3.0 

'.LA  LOj  A R t A 

80.0 

80.0 

70.0 

4 0.0 
5.0 

1 .0 

LI  VLL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

7 A/X I RATIO 

•IE  04  3.14,  os 

711. 

30. 

47  . 

1H. 

■KM  3 A T C 

4 . R C n A r 1 

1 Y PE 

1 P L A N T 

Ti.-E  ON  C 0 G'yiit-N  I 

Ka  . O'  3 7c 

1 3 .3  S ') 

into 

NONE  0 

1051.1 

t.  r V r L 

RATE 

1 . 0 

313. 0 

MD 

d . j 

sit.  r. 

I Qjj . 0 
i s ) :• . >i 

• LA  LOG  A R t 

15  0.0 
15  3.  P 

1 00 . 0 

4 5.0 

1 r;  . .* 

- . 0 

1 -c 

L • V I L i m T 

A V F RATE 

1 AVI:  FATE 

7 H /XI  .’’ATi  J 

' ' c J 3 >j  . *«7  _ Or> 

1 ,K  7. 

71  . 

S'*'  . 

7 1 s . 

< O \l  L’  A 1 1 

nInCKAEl 

TYr  t 

1 M !'  t A Nl  T 

THE  ON  C ."V 0 N L N T 

■ VS.  2 «?  9 7 «s 

15  3 3 5 

T,<1o 

NONE  0 

75;  ..3 

LE  9 c L 

R A T t 

1 . : 

HI  J . 0 

7.3D.  J 

*♦  0 0 • 'j 

PlO.  O 

f.  A LJ  j ARK 

80  .0 

8 0 . 0 

4 3 . Ci 

3 . 0 

1 . 0 

L : V c.  L INT 

AVE  KAIL 

1 AVE  RAIL 

7 A 7 X 1 ur.J 

. 1 4 t OS  05 

477. 

31  . 

SO  . 

? 5 7 . 

384 


HOURS 


•1  j 1 1<  S 


POURS 


0 A r k 

AIRCRAFT 

t y »»e 

IMF'l  ANT 

TIM  ON  COMHONtNT  - HOURS 

i 13  n 

1 S'.  ?n 

THU, 

NONfc  II 

1 4 M.  . *’ 

LtWcL 

R A T C 

1.3 

1-T3.U 

«?  J.  3 

1 Jj  . 0 

• 

'3.3 

S3 . 0 

S3. 3 

4 1.3 

v 3 . . 

1 .3 

L 0 A A : A 

Lt  VI  L 1 . i 

AVI  R AT  e 

1 AVI  4 A I t 

A / * 1 s A T i d 

J . .><»  c 0 4 

jN  . 

si  . 

*)  4 . 

4 N . 

o ; t l 

■,llis-,ll 

T V Pf 

l ' n a 

T 

TIM  (.A  CO’  HOMN  T-Mv'.I  Is 

11  ( 0 

1 S . ?!i 

mo 

\ C N L 

(i 

1 41-  4 . J 

l -Vtil 

•',«  T 

l 

i •>  ■ ' 

1 • 

I • • 

i 'J  • U 

1 u * U 

. 0 . . ! 

*'  • ' 

' l . 

<•  i . ■ 

'■>  ' . i 

1 . . 

L j > •'  >, . i 

1 - V L 1 ,T 

\ v t.  K AT  l 

1 A V r 

K A T r‘ 

w P / X 1 t'  \ T i O 

. J . * •*  " V l *. 

W . 

S S . 

.*5  4 

^ \ 

o a r £ 

, i A C s 

41  I 

TYM 

I ML  ANT  TIM  i.A  C t '•  t'O  \ t f,  T - hOU  i 

cl  J l o 

1 s<> 

1 4 

T H 1 0 

\0\ll  i °f  1 . 5 

L ^ V _ l 

R A T C 

1 .' 

4 0 . 3 

L J • V* 

41.0 

4 J • l 

r s . r. 

?3.»’ 

o.  ’ 

o '•  . 

• V 

1 ., 

L ^ J ; N ‘ ; 

L r V r l 

IN  T 

A v F R A T t 

1 A V E K A T 1 3 A / «.  1 S M i 0 

RUN  ilATE  AIRCRAFT  TYPE  IMPLANT  TIME  ON  COMPONtNT  - HOURS 

'•  / lil  . 29  ^ 7 1>  1*1356  TH1G  NONt  0 K47.6 


L E \/  E L RATE 


< f A 

1 .2 

53.0 

13.  u 
>3.0 

30.0 
*•  3 . C 

L.)u  * K t A 

60.0 

60.0 

50.0 

20.0 
.3.0 

1 .u 

L i.  V E L i T 

A V E RATE 

1 A VF  PATF 

2 A / X I 

RATIO 

. ! <?  t 

>J  A 1 . 1 2 ..  L*  j 

S 5 . 

31  . 

36  . 

21 

• 

< c M 

i>  •*  1 ; 

A I it  C i*  A r 1 

TY  E t 

IN PL  AN T 

T i "l  ON 

C.I'VjN.M  -rtOU  Rb 

. or  c 

2 7 9 7 6 

1 lit  M 

Tiilo 

n ;)  \ E 

3 61.5 

L t v 2 L 

,v  A 1 i 

t * 

1 .1 

1 J.  . 

7 1 . 0 

H .1  • 0 

70.0 

1 J 3 . * 

L .io  t K L <\ 

15.,  .() 

1 5 Cl . 3 

12..  7 

> J . 0 

10.. 

1 . . 

Lli/tL  I . T 

A Vc  RATE 

1 AVt  PATE 

? A / v I 

PATIO 

. ♦ c 

7 4 ' . 1 '.  ■ 4 

7'.. 

5*«  . 

7.t  . 

3 c 

• 

!v  JN 

0 « T *7 

4 1 R C A E T 

I Y r f 

I M r L A N T 

1 l Nt  ON 

C 0 N P U u t N T ■ H 0 u K b 

~ :ifl 

. 2v  9 ’ c 

1 5 5 5 l> 

TH  1G 

NONE  0 

; 4 7.6 

L E Y P.  L 

RA  Tf 

1 .0 

73.0 

1 5 0 . Li 
15  3.  | 

5 0 • L.  4u  . u 

73.  C 15.2 

n:.r  i.n 

,’iA  L j o L r7  V 1 1 l M A V E R A T t.  1 A V t R A T t 2 A / \ I R A T I J 

.‘Ac  04  1.75  c 04  SI.  6a.  Rc>.  >i  j. 


RUN  U AT  E rflRCI^AFT 

‘•1300.  B 13  76  uC  17 


TYPE  IMPLANT 
UH1H  NONE  0 


TIME  ON  COMPONENT-HOURS 
1P1  .3 


LEVEL 

RATE 

1 . I 

60.0 

100.  P 

60 . 0 

• 

200.  ( 

40.0 

533.  C 

20.  u 

•>03.o 

1 .0 

6 0 j . u 

1 .0 

LOG  AREA 

LEVEL  INI 

AVt  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X I R m 1 1 0 

0 . t ° E ' ■ 5 

5 or. 

26  . 

40. 

26°  . 

RATE 

AIRCRAFT 

T YFE 

I *!  PL  A N T 

T ii'.t  Ci\  CO’-Vwh  tNT-UCJRE 

i < 1 ;>  7 1 

•5  C 

U H 1 H 

NONE  n 

296.3 

Lci/tL 

rJATc 

i . 

40.0 

i . .) . 

40  . u 

2 J 3 . 

23.3 

3oj.E 

6 . J 

*♦  jj  ■ ^ 

1 . 

L ')  J “ ri  z A 

LEVEL  i Jv  7 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X 1 RATIO 

J . 7 4 i .’4 

33  5. 

21  . 

30  . 

21  5 . 

DATE 

AIRCRAFT 

TYFf. 

IMPLANT 

TIfiE  ON  COfVONLNT-HOURS 

15  13  76 

■>  C c. 

UHl  H 

NONE  U 

29fc  . 5 

LEVEL 

RATE 

i . : 

5 0 . C 

133.3 

5 0 .0 

2 J J . 0 

5 u . 0 

A 3 j . v. 

10.0 

6 3 . 3 

1 . 3 

LJ  ) « R c A 

LcVEL  I NT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X I RATIO 

i 3.21c  : 5 

4vn. 

23  . 

3o  . 

2d1 . 

'Alt 


A I K l A A I I 


1 VI' 


IMI'l  AN  1 


TINT  ON  Cti'UMMM  MOIIMS 


N 

10  7 6 

OC  H 

till  111 

NON  i 0 

.'10.1 

I t v; 

t 

KA  1 I 

1 . 

0 

Ui.Q 

so . 

t 

SO  . 0 

H'l. 

!' 

N 0 . 1 

.'till  . 

1, 

Ax).U 

411. 

X 

'.0 

Nx\l . 

l. 

1 . 0 

1 ) . 

\ N 1 \ 

t • V l l INI 

\ i t i<  A 1 X 

1 AVI  r A 1 1 

A / V | ll  A 1 1 

0 . 

i , . 

* 1 ‘ . 

<0  . 

A .**  . 

1 <•'  0 . 

' 1 . X S l ' S f 1 1 

1 V •' 

i * • i a n 

1 

til  x i\  . 0 t\i\i  N 1 

' 10  7 . U-  1 ’ 

x 1 M 1 '1 

N 0 N • 1 

1 ' 1 . A 

U V t lx  A 1 t 

l.o  IS  1.0 

s .1  . X.  1 so  . u 

10  1.1  1 ' ' . ' 

0 v'.i  . 1 1 > . 

0 > 0 . a . 

A 0 0 . 1.1 

1 \<i  \ 1 . J 1 l l \ 1 

. V t 'x  A 1 i 

1 AVI  N A 1 | 

) 

A / V I • A 1 l 0 

.79  > 

6.1  . 

VS  . 

1 '0  . 

1'  \ 1 . 

tin  < a i i 

1 V II 

1 M 1 l A N 1 

I 1 xi,  i OM  x'lxi  M 

i a ii 

* x S 

U'l  111 

NON!  0 

. '>6  . •' 

1 1 \i  i i 

s'  A 1 i 

1 .0 

v . 0 

A .1  . .1 

>j.  0 

S 1 . i 

6 0 . 0 

1.1?  . i 

Ax  . ' 

oo : . >■ 

A . 0 

OS.).. 

1 .0 

I ' . Ah.  a 

L,  «/l  1 INI 

A V i K » 1 1 

1 A V 1 il  A 1 1 0 

A / M K A 1 1 0 

K UN 

DATE 

AliKKAH 

T Y PF. 

IMPLANT 

TIME  ON 

COMPONENT  -tIOUKS 

> ?.  \ 0?  . 

13  D 

7o  OC 

S 

U M 1 M 

NONE  0 

?96 .5 

L t w H L 

KAIL 

•WLA 

1 .0 

S l) . 0 

1 J 3 . f. 

0 

300.0 

LUC.  Adi  A L L 'J  t L 

1 '30.0 
130.0 
60.0 
. J 

1 .u 
IN  I 

AVt  KATt 

1 A V F PATE 

3 A / X I 

It  A T 10 

. 1 £ t US 

J . c 5 F 

rS  £\ 

3. 

U£  . 

43  . 

13  T 

• 

* c,N 

t'  >\  i 0 

A U C 3 

At  i 

1 Y PE 

1 MOL  AN  T 

T l At  'IN 

( O'Vo.nIl  NT  -HO.JKS 

» \V3. 

1 4 10 

7,b  >C 

1 4 

OM  1 H 

NON  F 0 

5‘  . ( 

l . V . L 

•r\  T F 

* < c A 

1.0 

5 .1 . 0 

1 J J . l. 

t Jvj  • l 

3 00  . ' 

4 0 0 . ' 

l 0 vi  A A t 

A l J.L 

SO . J 

5 0.3 

•*  u . \J 

30. C 
6.0 

1 .<) 
l.ST 

•Wl  a at  z 

1 A V l ’SAIL 

3 A / X 1 

K A T i it 

. ' i c.  04 

J . 1 1 t 

.3  S3 

s . 

3 3 . 

36. 

1 6 l 

• 

K UN 

date 

A 1 1 C i A f r 

TYPE 

IP  PL  AN  T 

TIME  0 :m 

Ct'MPONtNT  -HOUKS 

> J 0 S . 

s u 

r j j c 

1 4 

OHIO 

NON  F 0 

? 1 ? . 1 

Lt  VC  L 

h a r t 

\ s > h 

1 . U 

4 0 . 0. 

4 3.0 

10  3.0 

C v J . u 

33  3 .f 

LOj  A K c 

A L _ V F L 

60.3 

so.  0 

0 0 . 0 
40.0 

f .0 

1 .1 

1 NT 

A 'J£  KATF 

1 A J i KATE 

2 A / X 1 

K A T 1 J 

. f.4  0.15c  .'S  ,?13.  30.  4<>.  11s- 


W> 


RUN 


DATE 


AIRCRAFT 


TYPE 


IMPLANT 


■ ■ ’■™,_ — ^ . . 


time  on  COMPONLNT-HOURS 


5 1 3 0 5 . 18  13  78 

1C  8 

UH1  R 

NONE  0 

301  .0 

LEVEL 

RATE 

, 

1 . 0 

70.0 

1 3 3 . 0 

70.0 

• 

2u3.0 

it).  0 

< .j  n . v’ 

10.0 

41  j . 0 

4.0 

4 K c A L .)  o A R l A 

L t V t L I N T 

A VS  RATE 

1 A V £ RATE 

3 A / X 1 RATIO 

. 1 4 t 0 5 .1 . 5 ? t u A 

5sc. 

50. 

54  . 

2U9  . 

RUN  DATE 

\ IRCRaF  t 

TV  PC 

IMPLANT 

TIME.  ON  C01r0Ui.NI 

> iv  i? 

aC  15 

UH  1H 

NONE  0 

5 > (j  . ) 

LLi/tL 

RATE 

i .1 

«0.  IJ 

5 J . U 

5J.0 

m.  0 

50.0 

2 ■)  j . 0 

2 0 . 0 

i .lO.t 

6 .0 

i)  0 . 0 

1 .U 

A i - A LIT:  A ft  r A 

L r V L I NT 

A \l  C K A T = 

1 AVE  rate: 

2 MW  RATIO 

. 1 > L 1-5  J . 5 (’ D 5 

5 5 5 . 

50  . 

50. 

165. 

RUN  i>  AT  r. 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

Tli'it  OH  C 0 !*'  PO  .v  cN  T 

i. : m> . > s 13  /a 

jC  14 

UFT  1 H 

NONE  0 

.?  1 5 .0 

L £ V c L 

xA  te 

1 . 0 

1 OJ . 0 

5 J . 11 

100.0 

100.0 

75 .0 

83L>.o 

30.0 

U 3 . 

7.0 

4 5 J . 0 

1 . u 

' (F  A L 0 u A K c A 

EVE  i n r 

AVE  RATt 

1 AVE  KATE 

2 A/X  I KA  1 10 

. I5E  1)5  J.SRr  05 

52  o . 

? 7 . 

6?. 

169. 

mm 


Li 


t 


RUN 

PAT  i 

A 1 k C R A H 

TYKE 

IMPLANT 

1 I ME  ON 

C OMKONlN I - HOURS 

■>  socn 

. n in  rt> 

OC  U 

UH  1M 

NONE  0 

SR  . 7 

LEVeL 

RATE 

. 

\ xE  A 

1 .0 

5 0.0 

i u j . e 

1 5 3 . c 

20.1 .0 

L 0 j AREA 

100.0 

100.0 

30.0 

s . n 

i .n 

level  i n r 

A V F.  K A T t 

1 AVE  RATt 

2 A / X I 

RATIO 

. >lt 

L'  4 J . 1 A , Cj 

i>i  . 

4 S . 

<54  . 

-»1 

• 

R UN 

0 AT  l 

w ■>  C R A f r 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

COMPONENT -HOURS 

> > - u 1 

IS  1J  ?o 

X C 1 J 

OH  1H 

NONE  0 

4 1 4 . 7 

L..JU 

r a r t 

■ > c A 

1 . U 

? •;> . t* 

s n . i. 

5 J . 0 

y J . c 

L )j  AREA 

i s j . o 
iso.  J 
100.C 
20.0 
l .u 

L v:l  INT 

A V r RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/X  I 

R A I iU 

. • 7 t 

u 4 0 . 53c  • 

54. 

h •>  . 

81  . 

Stf 

• 

A UN 

li  « T t 

AIRCRAFT 

T V Pc 

IMPLANT 

TIME  or 

COMPunLN I -HOURS 

JO? 

. 13  13  76 

uC  •> 

Uni  H 

NONE  P 

5(1  .J 

Lc  VE  L 

RATE 

•\  r,  F A 

1 .U 

in.c 

6 3.0 
l.)J  . u 
i > j , r» 

L 0 j A 3 E ■» 

S>U . 0 
00 . 0 

70.0 

10.0 
1.0 

Lt/EL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATt 

? A/X  1 

RATIO 

. >l»  c 

04  r)  . < > 6 E u4 

10  7. 

43  . 

57. 

7? 

4 

391 


— » <\  o 


HUN 


DATE 


AIRCRAFT 


TYPE 


IMPLANT 


TIME  ON  COMPONENT-HOURS 


>50  03 . 

19  10  76 

UC  13 

UH1H 

NONE  0 

380.5 

LEVEL 

RATE 



- ‘ 

1 .0 

150.0 

20.0 

150.0 

* 

50.0 

20.0 

100.0 

1 .0 

are  a 

LOG  AREA 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X I RATIO 

C 

V 

XJ 

m 

o 

0 . 5 2 L ;J4 

54. 

59. 

72  . 

39  . 

a uN 

D Al  b 

A I K C « A b T 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON  COMPONENT-HOURS 

' : J C 6 . 

22  10  76 

jC  12 

UH1H 

NONE  0 

c 36  . ) 

LEVEL 

RATE 

1.0 

100.0 

10.0 

1C0.G 

20.0 

80.0 

100.  C 

30.0 

150.0 

4.0 

20G.0 

1 .0 

- e a 

LOG  AREA 

LEVEL  IrtT 

AVE  RATE 

1 AVE  KATE 

2 A / X I KATiO 

»_• . ? 1 E 0<* 

0.97c  04 

155. 

35  . 

54  . 

71  . 

RUN 

OAT  E 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON  COM PON  ENT -HOURS 

Ju7. 

26  10  7r, 

PC  14 

UH1H 

NONE  0 

216.6 

LEVEL 

RATE 

1.0 

1 5u . 0 

\ 

20.0 

150.0 

50. G 

60.0 

70. C 

15.0 

1CO.O 

1 -C 

/■PEA 

LOS  ARCA 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/XI  RATIO 

i • . - 9 b 04 

0.R4E  t!4 

76. 

69. 

91  . 

46. 

* 


A E A 


r?  UN 
. ' f V . 


DATE 

AIRCRAFT 

8 11  76 

UC  1 A 

LEVEL 

RATE 

1 .0 

100.0 

30.0 

1 00 . 0 

50.0 

70.0 

1 JO . 0 

00. 0 

150.  0 

A . 0 

200.  C. 

1 .0 

LOG  /REA 

level  i n t 

A 0. 11 L 05 

15  9. 

D A T t 

A I K C R A E T 

8 1 1 ?6 

ac  12 

LEVcL 

RATE 

1 . L'i 

151.0 

10.0 

1 5 U . 0 

23.0 

150.0 

a : . o 

60 . 0 

7 3.fi 

A .0 

loO.u 

1 . o' 

L 0 j AREA 

L E V r •_  iNT 

A :j  . S 7 c o* 

/ 1 . 

DATE 

AIRCRAFT 

7 3 10  7 fi 

JC  5 

LEVEL 

RATE 

T .(; 

150.3 

203.0 

15  0.0 

3C3.U 

1 51.0 

500.0 

90.  u 

.?300.n 

9 . 0 

i OijO  . u 

1 .0 

<r 

Ui 

ir 

c 

-> 

L f V c L INT 

6 3 . 6 A t r 7 

2 1 A 8 . 

TYPE  IMPLANT 
UHlH  NONE  0 


TINE  ON  COMPONENT-HOURS 
65.3 


A\/E  RATE  1 
3 7 . 


AVr  KATE  ?.  A / X I RATIO 


TYPE  IMPLANT 
II H TH  NONE  0 


I I • L ON  COMpJNlN ( -HOUNa 
A22  .a 


TYPE  IMPLANT 
C H 4 7 c NONE  0 


! A / X I I?  A T 1 0 
5 v . 

TINE  ON  COMPONENT-HOURS 
2 O 6 . J 


393 


J 


AT 


0 AT  t 

AIRCRAFT 

T Y HE 

IMPLANT 

2*  in  7 6 

bC  3 

C H 47C 

NONE  0 

LEVEL 

RATE 

1 .0 

20U.0 

10J.G 

200.0 

203.3 

90.3 

403.  r 

1 5 . C 

633 . C 

5.0 

f JO.  0 

2.0 

V 3 j . i 

1 .0 

L 0 o AREA 

LlVEL  I NT 

A */F  RATE 

1 4VE  RATE 

3 . Is  6 1 r ■'> 

<:>6 . 

52  . 

105. 

0 at  E 

aircraft 

TYPE 

I. '’PL  AN  T 

3 11  7 C 

;c  i? 

U F1 1 H 

KAIC  17 

le  ^:l 

RATE 

1 . f 

o 0 . 0 

103.  C 

60.0 

203.3 

4 3.0 

4 33.C 

7.0 

6 3 j . U 

1 .0 

LJO  AREA 

L E V E L IN  t 

A V E RATE 

1 HVE  KATE 

3.32E  r5 

4 5 6. 

2 7 . 

41  . 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

8 11  ^ 

JC  14 

UK  1H 

9HC  93 

LEVEL 

«ATt 

1 .C 

120.0 

60.  U 

120.0 

133.0 

90.  G 

203.0 

63.0 

4 03.  C 

8 • 3 

60: . 0 

1.3 

L J u AREA 

LiVcL  IN  T 

A VC  RATE 

1 AVE  RATE 

d.isl  rs 

4 2 o . 

44  . 

71. 

1 I ME  ON  COI'VONlNI-HOUW!)  r<.' 

1 1C2  . J 


! A / X I R A T I 0 

2 >r. 

T I i'i  c C .'j  CJiHr’ONcNT-HOURS 
4 c 2 . >♦ 


TIME  ON  COKHJi'.LNT-HOUkS 


55.3 


221,. 


394 


HUN 

0 AT  L 

A IRCK AF  T 

t ypt 

1 UOS. 

i 11  ft 

3C 

13 

UM  1M 

Lfc  Vt  L 

HA  It 

1 .0 

300.0 

ino.o 

3 10 . 0 

3 0 3 . P 

1 8 '1 . 0 

803.0 

’0.0 

1 00  1 . 0 

1.0 

n L.  A 

l 0 j A H t H 

L ! V 1 1 

INT 

AVI  HATE 

.Si  ; 

,18  :i.U'  -v 

S'. 

3. 

OS  . 

K ON 

pat: 

•1  t .1  L K 

A f T 

T V Vt. 

1 *!  O A 

' 11  /'  f. 

" c 

H 

III!  1 M 

U;  l 

X A T l 

1 . ' 

300.0 

8 .) . ■" 

300.0 

1 il  j . 0 

t'  Ju  . u 

M3... 

r»  o . i 

8 J J . L. 

•is  . 0 

J 1 K . 0 

*. . r 

1 800. 

1 . 3 

1 1 •% 

L o u *\  H • A 

L : Vi.1 

1 1.  f 

A'/r  IIAU 

;>  - 

| ’ i ,i  . <•  • ’ 

1 .... 

8 U . 

K L.  % 

A A f 1 

A I 8 C . 

; ah 

T Y fJt 

'J(>. 

1 v 13  ’8 

' V 

1 A 

L!H  1 M 

TIMt  ON  COUPON  LNT-MOUKS  ,* 
A.’ 3 


A V F HAT!  2 A / X 1 HA!  1 J 


08 


I l hit  0 i«  O 'Ii'O.'.lM -H.hM-'S 

. j 


IN  PL  AN  1 
10  N F 0 


| tOfc  Of;  l 0>V0i\lN  1 -H0UhS> 


Lf  . i/LL 

1 .0 

■>0.0 
10  3.0 
ii.c . 

i L A li)ii  A K i.  A 


-'Oil  . J 
Jill.  .0 
180.0 

18.  n 

i .r 

LiVlL  INT  Avt  h A T t 1 AVI  k A T t e.  A/Xl  HATiO 


..it  0 r. 


j . A i t lo 


1 O 


1 1 8 


DAT*  AIRCRAFT 


>.’OuR.  22  U)  7f  ‘JC 


Li  VE  L 

1.0 

i l j . r 

?:uj.  Ci 
430.0 
5 U J . 0 

f< .<0 . Fi 


sn.  n 

so. o 
50.  u 

7.0 

3.0 
1 . 0 

LEVEL  I \ T 


51  05 


107.  19  VI 

L r V R L 

1 . J 

5 O . •- 
5 j 0 . i ■ 

1 <>i  o . C 

i si'  j.  r 
71/00  . >. 


A ! .<  C Ml  ► I 


r u 


L^'b  m K t.  A L ' V * L * r. 


1 0 0 c>  0 . 1 1 1.  (. 


1 59  i. 


» i R CRAFT 


. j l 4 . 15  1 J 7 < C 1 2 


L V £ L 


5 0 ? . . 

>c : . c 

\£A  LOG  A K t 
iJL  05  0.^1 T 


TYPE  IMPLANT 

OH  1 H NON  £ 0 


TIME  ON  COMPONENT -HOURS 


‘36  .S 


AVE  KATE  1 


AVE  RAH  2 A/XI  RATIO 


1 MOL  AN  T 


lIMlrl  OHC  °3 


I I t{  j‘>  C<'*V0NLNT-‘<OLHS 


200 . J 

c os.o 
Po.O 
20.0 
4.0 

J .0 


AVE  kATl  1 A V fc  KATE  2 A/vi  RAT  ai 


A 0 0 . 


T Y PF  IMPLANT 


UHlH  HHC  50 


THE  ON  COMPONENT- HOURS 


41  4 . ( 


4 0.0 
40.  ti 
P . I - 
1 .f 

L ViL  1 h T AVI  RATE  1 /.  V E RATE  2 A / X 1 RAT.o 


PART  II 

DATA  TAKEN  FROM  BC  11 

AND  OTHER  AIRCRAFT 


397 


RUN  DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

1100.  25  2 77 

BC  1 1 

UH1  H 

LEVtL 

RATE 

1 .n 

15.0 

30.0 

5 3.0 
*3 

•i-.rt  LUG  AKfcA 

150.0 
150.0 
*0.0 
?A  . 0 
3.0 

L c V t L 1 N T 

AVE  RATE 

.'1  u A 0 • 5 .1  c 0 A 

57. 

65  . 

R‘IN  > * T L 

AIRCRAFT 

TYPE 

ill.  25  . f 7 

SC  11 

UH  1H 

L K V L L 

k A T r. 

1 . 0 

23. 

A3. 

S 5 . 

1 J3.  . 

• E A L 3 3 f K c A 

15  3.0 
°0.  ' 
?A  .0 
5.n 

1 .. 

LEVEL  I N T 

AVE  RATE 

.*  7 L DA  0.2-t  CA 

71  . 

37  . 

IMPLANT  TIME  ON  COMPUNtNT  -HOUR  !> 

NONt  0 O.J 


1 AVt  «ATE  2 A/X  I R A T i U 

90.  7l;. 


IMPLA'.  T T 1 • t 0*  COvPuNcNT-H(l  VS 

NONt  0 [i  . j 


1 AVE  RATE  2 A/XI  hATiO 

5 . c4. 


398 


AIRCRAFT 


I *1Hl  AN  T 


TIME  OK  COMI'OKtNT -HOUKi 


^5  2 7 7 tIC  11 


U H 1 H NONt 


It  Vtl 


1 .0 

5 0J . 0 
700.1' 
100.'.  ” 
1 STO.i 


<.00.0 

00.0 

50.0 

5.0 

1 .0 


> t A L v‘  v-  f '!(A  l t V t l 1 .'J  T A V E K A T l 1 t K A T c t A / V 1 K A T i j 


0 . ' •’  t 


UJf'. 


•AIRCRAFT 


1 uhlan  t 


liit  l : V v :VNcN  T - M • • 0 


1 1 “ : <• : .« c n 


U H 1 h M'  ,\  l 


L . V . L 


P A I L 


5 0.  ' U.'' 

7 : . ' $.2 

to.  A KE  A L c V t L 1 1*4  T A V t S A T t 1 A V £ s A 1 t 0 A / X l « A T i J 


. i t (.'A  J.  t i‘t  v _>  9 > . 


X1RC*?  AF  T 


TYPE  IMPLANT 


TIM'  0*  C ^ f 00. \t.\T- HOOKS 


i - . «:  5 : r r 


OHlH  NON  £ 


LE  Vt  L 


1 . 0 
A 0 . C 
75.0 
153.  r 

..t A LCo  A ri  t A 


50.0 

*0.0 

«.0 

1 .2 

LtVEl  1 N T AVE  KATE  1 A Mi  KATE  2 A/Vi  flATto 


. . ftt  05  0 . 1 01  U‘ 


i 


«. 


K UN 

pate 

A IRCR AFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

COMMUNE NT -HOURS 

11  05  . 

2 5 2 7 7 

t'C  11 

UN  1 M 

NONE  0 

O.U 

It  V t L 

MATE 

• 

> t « 

1.0 

5 0.0 

70.0 

103 

1 3 j A K t A 

70.0 

53.0 
4.5 

1 .5 

l l VE l l NT 

AVF  rate 

1 AVE  RATE 

2 A/X  1 

RATIO 

V i 04 

0 . A 1 f '5 

74. 

22  . 

?«  . 

51 

• 

K ..  » 

3kT‘ 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  UN 

C v '•  t ' v/  * l N T - h . • J \ S 

11  o. 

0 . . 7 

■C  11 

U H 1 H 

N 0 N c 

E . o 

LtVtL 

KATE 

\ : A 

1 .r 

2 D . 0 
■.  3 . 0 

■»  T .N 

L 0 j A t\  t A 

1 00 . 0 
pO.O 

15.0 

1 .5 

L t V t L 1 N T 

AVE  RATE 

1 AVE  KATE 

2 A / Y I 

RAT  10 

5 c 0 4 

o . 1 1 1-  r h 

4 o . 

55  . 

45  . 

2 5 

• 

P V T E 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

C 0 1\  R u in  c N T - H 0 El  R S 

11.7. 

2b  2 77 

cC  11 

11 H 1 H 

N 0 N t.  0 

0.  J 

It  vt  L 

KATE 

it  A 

1 . " 

2 3.0 

43. 0 

5 0 . C 

L 3 o A R t k 

100.0 

70.0 

10.0 

1 .0 

LEVEL  1 N T 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

? A/X  I 

RATIO 

R ON 

u_f 

0 A I E 

AIRCRAFT 

TYRE 

IMPLANT 

TIRE  ON  COMPONENT-HOURS 

25  2 77 

bC  11 

UH1H 

NONE  U 

C.G 

LEVEL 

RATE 

1.0 

60.0 

.30.0 

50.0 

50.  C 

24.0 

SO.  r 

4.0 

130.0 

1 .0 

Ea  LOG  mRlA  LLVkL  INT  AVE  RATE  1 AVE  RATE  2 A/XI  RATiJ 


jf  04 

0.142  14 

•4. 

22. 

31  . 

4: 

• 

:j  uu 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

1 l ME  ON 

C r‘  r.  R 0 m t N T - H 0 d A G 

tot. 

7 4 7 7 

■>  L 11 

UH  1H 

d H C 91 

0.  J 

LtVcL 

RATE 

* * 

1 . 0 

50.  L. 

10J.L 

150.0 

400  .r 

600.0 

L 0 3 AREA 

vO . lj 
.5u.J 
50.  ’• 
30 . 0 
3.0 

1 . 5 

LEVEL  I N T 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/*  I 

R A T I c/ 

5E  05 

0.57c  L'  3 

413. 

23. 

4 A . 

155 

• 

•?  UN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

T IFF  or, 

C(.'5.PONLNT-HOUKS 

1 n9. 

7 4 77 

H C 11 

UH1H 

BHC  91 

P -0 

LEVtL 

LATE 

c A 

1.0 

20. C 

40.0 

60.0 

100.0 

L 0 u A r<  L A 

oU  . 0 
60.0 
25.0 
5.0 

1 .5 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/XI 

RATIJ 

U 04 

0.11E  U4 

6 3. 

24. 

34  . 

4C 

401 


KUN 

D Aik 

A IKCK AF  T 

TYRE  IMPLANT 

T 1 ML  ON 

' - \ " 

COMPONLNT-HOURS 

1 1 10 

7 4 77 

HC  11 

UH1H 

BHC  91 

0.0 

t 

LEVEL 

RATE 

A a t A 

ISO.  0 

25  0.0 

L 0 j AREA 

m.o 

1 .0 

LtVEL  1 NT 

AVE  RATE 

1 AVF  RATE 

2 A/X  I 

RAT  13 

. . '■  S r 

03  o.m  :i 

IS  1 . 

2 . 

1 . 

• 

R L'  N 

OAT  E 

AIRCRAFT 

TYPE 

til  PLANT 

TIMF  or 

CONPO NlNT-HOURS 

i 11  1 

t 4 It 

<C  11 

t'HIh 

BHC  VI 

1 . J 

Ll  VS  L 

RATE 

I . , r\ 

1 . 0 

so.r 

oS  . C 

11]/ 

L 0 j AREA 

130.0 
SO  .0 
ES.O 

1 .0 

LtVEL  !NT 

AVE  RATC 

1 AVE  RATE 

2 A/X  ] 

RATIO 

. 4 l 

04  n . 40E  04 

-1  V. 

64  . 

63. 

4 V 

• 

rl  U M 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIKE  01. 

COyPLuuNT-HLUSS 

1112 

7 4 7 7 

ft  C 11 

11 H 1 H 

BHC  VI 

0.0 

LtVEL 

RATE 

/ /!  L A 

1.0 

3 D . 0 

1 0 J . 0 

23D.O 

L 33  /* Si E A 

130.0 

50.0 

15.0 
2.5 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X 1 

RATIO 

- — _ Off*  I I ; X ■■  - 


HUN  DA1E 

A IKCK AFT 

TYFE 

IMPLANT 

TIME  ON 

COMF'ONlNT-HOURS 

1113.  7 4 77 

UC  11 

UH1H 

BHC  91 

0.0 

LEVEL 

RATE 

1.0 

30.  U 

65.0 

ISO.'.' 

500.  r 

1.  c A LOG  AM  A 

150.0 

90. 0 

25.0 

7.0 

1 .0 

L C V b l 1 NT 

AVt  RAM 

1 AVt  PATt 

2 A/  X I 

1 AT 

i *«  t L*  4 U . 1 R L 0:» 

178. 

24  . 

47  . 

4‘. 

• 

HUN  DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

I v PL  AN  T 

T r . f or. 

co'Vm.lnt-hou  ::s 

n 1 5 . 7 4/7 

r!  C 11 

UH  1h 

BHC  91 

LlVlL 

K AT  t 

1 .0 

20.0 

6 3.0 

1 5 3 . r 

15  0.0 

t A LOG  AIM  A 

90.0 
oO.( 

40.0 

10.0 
1.5 

L t V c L I NT 

4VE  RATE 

1 AVT  kATC 

2 A 7 v I 

1 f)  1 4 J 

■■> !.  04  U . ‘'(•t  U 4 

17  5. 

37. 

52  . 

\ 

• 

KUN  UATE 

AIRCRAFT 

TY  PF 

IMPLANT 

T I . E ON 

C .i  P v)  d\  T -HOUR? 

1116.  7 47? 

JC  11 

UH  1 H 

OH  C 91 

T:  . J 

LE  Vt  L 

RATF 

1.0 

5 0.0 

15  3.0 

25  3. 0 

: a LOo  A l<  b A 

9U.0 

t>U.C 

6.0 

1 . 5 

L F V r L I N T 

AVF.  RATE 

1 A VF.  KATt 

? A 7 V 1 

RAT  i 0 

'it  04  0.76E  04 

1 3 ^ . 

?9  . 

4 1 . 

1 

403 


' 


t.  """"  ■ : _r  "T 


RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

COMPONENT-HOURS 

1 116. 

7 4 7 7 

HC 

11 

UHlH 

BMC  91 

0 .U 

LEVEL 

KATE 

r j A 

1 .0 

50.0 

163.0 

2 5 U . U 

LOG  Ak E A 

90.0 

60.0 
6.0 

1 . 5 

LfVFL  INI 

AVE  KATE 

1 AVE  KATE 

2 A/X  I 

KM  I 1 J 

.'SI  04 

3.7r.  L 04 

158. 

29. 

41  . 

81 

• 

, i \i 

L'ATc 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TUl  LK 

C • FPu.«lNT-HOURG 

‘11?. 

7 -.if 

. C 

1 1 

Uh  1 H 

J H C 91 

'■ . J 

L t w t.  L 

KA  ft 

; E A 

1 .1. 

1 0'-).  ’J 

223.r 

4 30.0 

LOG  AREA 

15  3.0 
30.0 
6.0 

1.5 

LEVEL  I N T 

AVE  KATE 

1 AVE  KATE 

2 A / > 1 

n A I 1 0 

11c  05 

3.13E  05 

218. 

28. 

38. 

76 

• 

T UN 

DATE 

A IRCR Af T 

TYPE 

IMPLANT 

T I !«  E OK 

COFrUncNT-hOUkS 

111S. 

7 4 77 

rC 

1 1 

UH  1H 

bHC  91 

I'.U 

LEVEL 

a a T e 

A C K 

1 .0 

63.0 

153.0 

LOG  AREA 

10U.G 
30.0 
? . 5 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  KATE 

2 A/X  l 

RATIO 

' 2 1 04 

0.29E  14 

83. 

. 35. 

39  . 

62 

404 


* 


— ■ 


r 


SUN  D A I t 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

COMPONENT -HOURS 

1119.  7 4 77 

UC  11 

UHlH 

OMC  91 

U.U 

LEVEL 

RATF 

1.0 

60. C 

95.0 

15  3.0 

'FA  LOS  «RFA 

100.0 
25.0 
? . 5 

2.0 

LEVEL  I N T 

ave  rate 

1 AVE  KATE 

2 A / X 1 

RATIO 

. - 5 t 04  3 . c 3 E u4 

1 0 .5  . 

30. 

35  . 

46 

>L  L.  N 0 M 1 t 

r\  I l\  C K A F I 

T YE>f 

IMPLANT 

T I VE  ON 

L 0 p J \ L N T-HOl'RS 

'1.0.  4 u 77 

*.C  1 1 

OH  1 H 

OMC  11 1 

i.  . J 

Ll  Vc  L 

RATE 

1 . 0 

4 0.r 

6 J . 0 

1 5 J . 3 

FA  LOG  A R E 4 

100. n 

AO  .0 

1 5 . J 

1 . 5 

L ► V F L Pi  T 

ave  rate 

1 AVE  RATE 

2 A/  X I 

RATiO 

. • o L 04  3,.5'jL  0*4 

50. 

30. 

4 3 . 

46 

• 

RUN  DAI  b 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TI*b  ON 

COMPONENT- HOURS 

1121.  4 477 

i.C  11 

OHIO 

HHC  *51 

0 . J 

LEVEL 

SATE 

1.0 

43.0 

70.0 

•>  k E A LOG  AREA 

40.0 

15.0 
1.5 

LEVEL  1 N T 

AVt  RATt 

1 AVE  KATE 

2 A/X  1 

n A 110 

. 1 5 l 04  3 .24  E O S 

61  . 

18. 

19. 

3 3 

• 

I 

40  S 


n%  * 


r 


RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

COMPONENT-HOURS 

1 1 22. 

4 4 7 7 

<iC  11 

UN  1 H 

8HC  91 

O.U 

LEVEL 

RATE 

\ R £ A 

1.0 

20.0 

5 3.0 

n.o 

LOG  AREA 

150.0 

55.0 

4.0 

1 .5 

LEVEL  IN T 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/X  1 

«ATiU 

..?=’.  k 04 

G.11E  04 

5 1 . 

41  . 

46  . 

IV 

* 

R UN 

i>  A T E 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

T 1 -If-  OK 

Ci vPuNtNT- HOURS 

'.  1 2 i . 

4 4 7 7 

••  C 11 

JH  1 H 

BHC  91 

( ,j 

LEVEL 

RATE 

R £ A 

1 .0 

35.0 

■o.  0 

153.  r 

LOG  AREA 

80. 0 

40.0 

5.0 

1.5 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/  X I 

RAT  U 

4 

>» 

»: 

C- 

0 . 1 4 E 04 

o 2 . 

19. 

2b . 

36 

- 

RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLAN  T 

TIME  ON 

C 0 M F’U  N LN  T - H GU  R S 

1124. 

4 <•  7 7 

OC  11 

UH1M 

n H C 91 

O.U 

LEVEL 

RATE 

,»«£  A 

1.0 

35.0 

65.0 

133. C 

LOG  AREA 

55  .n 
25.0 
3.5 

1 .5 

LEVEL'  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/  X I 

R A T i J 

-.1*e  04 

3.56E  03 

67. 

18. 

23. 

34 

. 

40b 


DATE 


AIRCRAFT 


TYPE 


IMPLANT 


TIME  ON  COMPuNtNT- HOURS 


1125.  4 4 7 7 

HC  11 

UHlH 

BHC  91 

0.0 

LEVEL 

RATE 

1 .0 

70.0 

35.0 

40.0 

75.0 

7.0 

1 5 0 . r. 

1 .8 

**  * t /%  L 0 3 A 

LtVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE  2 

A/X  I RATIO 

. 04  0.1  U C4 

8 1 . 

1*. 

25  . 

4 6 . 

N > A T f. 

AIRCRAFT 

T Y PE 

IMPLANT  T I ‘*i  t ON  CO'^Po 

6 . <«  *♦  7 7 

.1C  11 

II H 1 H 

d H C 91  U.o 

Lt  Vt  L 

RATE 

1 . " 

90.0 

35  .r 

.35.0 

75.0 

4.0 

15  3.0 

1 .5 

LOi  A*  E A 

LtVEL  INT 

A VF  RATE 

1 AVE  RATE  2 A/XI  K A T i 3 

34  0.1 4E  34 

7?. 

20. 

2S.  34. 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

I M PL  AN T 

TIME  ON 

C tM  P 0 is  *.  N T - H U 11 R S 

4 ‘,7  7 

dC  11 

UHl  H 

uHC  91 

0 . j 

LEVEL 

RATE 

1 

2 5 .C 

4 0.  C 
: a . 2 

LOS  AREA 

70. U 
35  .C 

10.0 

1 -5 

LtVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/XI 

RAT  10 

RuN 

0 A I £ 

A IRCR AF  I 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

COMPONLNT-MOIIKS 

1128. 

4 4 

7 7 

LiC  11 

UHlH 

0HC  91 

0 .0 

LEVEL 

RATE 

* 

> ' t »" 

1 . 3 

25  ,n 

S3.  L- 
L,'.  AIJC 

4 

93. n 

3S.0 

3 . S 

L ‘ V F L INI 

A V t h A T £ 

1 A v t i\  A T £ 

2 A/X  I 

k A T 10 

. 1V>  [)<. 

3 . S - 

t3 

3 C' . 

39. 

4 J . 

2r 

• 

•:  „n 

l>  A T . 

\ T R C ■ A F T 

T Y p; 

I MPL AS r 

T I ' h 0 iv 

CO'  FN/..LNT-nttUK’o 

. 1 . v>. 

2C  3 

7 7 

• C 11 

Ull  1 M 

RHC  1 ' 6 

: .1 

L E <1 r.  L 

K A 1 c 

> • r \ 

1 . 

1 .).  . 

4 3.- 
3 . - 

u->  J '«  v * 

\ 

S “ . 

?sl? 

c • c 

L V F.  L l \ T 

A V £ k A T t 

1 fcvE  khTl 

2 »/ x I 

1 rt  1 W 

. t t4 

:;.H: 

1 A 

5 2 . 

3 S . 

4 S . 

5 f 

• 

•i  N 

iUTt 

AIRCRAFT 

TYPE 

1* PL A ST 

TINE  OF; 

C • I’  P u •«  t N T -HOUSE 

1 1 ■•'J. 

2?  3 

7 

*C  11 

U H 1 H 

3 H C 1 °6 

3 . J 

lev^l 

k A T c 

i n E A 

1 .c 

23.  u 

C M « 

L 3 j A K l 

A 

60.0 

30.0 

■*.5 

LtVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/X  I 

RATIO 

.Mu  34 

i.  <:)£ 

' J 

37. 

.26. 

29. 

22 

408 


RUN 

6 AT  E 

AIRCRAFT 

TYPE 

1131. 

29  3 7 7 

3C  11 

UH1H 

LEVEL 

RATE 

e m 

1 .0 

20.0 

40.0 

LOG  AREA 

60.0 

25.0 

2.R 

LEVEL  1NT 

AVE  RATE 

1 l U 4 

D.2aE  03 

27. 

31  . 

.v  J N 

0 A f t 

* I R C A A F T 

TYPE 

n <?. 

2 9 <7  7 

j C 11 

UH1H 

LEVEL 

RATE 

J E A 

1 . J 

32.  ~ 

62.2 

L .»  3 \?£A 

hO.O 

15.2 

1 . 5 

L'VEL  INT 

A VF.  RATE 

1 i E 04 

2.33E  -3 

36. 

27. 

9 UN 

DATE 

AIRCRAFT 

TY  PE 

1 1 ? 3 . 

2 9 3 7 7 

2C  11 

UH1H 

LEVEL 

RATE 

1C  A 

1 .0 

40.0 

3 2.0 

150.0 

LOG  AREA 

50.0 

15.0 
5.0 
1.5 

LEVEL  INT 

AVE  KATE 

IMPLANT  TIME  ON  COIVONtNT -HOURS 

BHC  106  0.0 


AVE  KATE  2 A / X I KATU 
32  . 1 5 . 

IMHLANT  T I t 2N  C 0 v r*  . N t'i  T - H 0 J R £ 

BHC  106  L.j 


AVE  KATE  2 A/XI  n » T i j 
24.  20. 

IMPLANT  TIME  ON  C 0«Pu «cN T -H OU K S 

BHC  1 06  O.J 


AVE  KATE  2 A/XI  RATIO 

17. 


1 i 24  D.50c  C 3 


94 


12 


3 7 


r 


' : . . — .... 


. V Z 


1 


i»  JN 

0 A T t 

A1RCRAF  T 

TYPE 

1 M PL  AN T 

TIKE  ON 

COMPONENT-HOURS 

n 34. 

2V  J 

7 7 

K 11 

UH  1H 

HMC  106 

0.0 

LEVEL 

RATE 

■{£  s 

1.0 

*0.0 

85.*' 

15  0.'" 

L .1  j Am 

A 

8H.  0 
60.0 
10.0 
0.5 

LIVEL  INT 

AVt  RATt 

1 AVE  RATE 

2 A/X  I 

RAT  iu 

••  J L U<* 

0 . 4 c 

>6. 

25  . 

41  . 

54 

• 

s'  | 

) , f - 

AIRCRAFT 

TYPE 

If.  t’L  s\  T 

i i ••  f 0 *: 

C * P j \ t x T - f’U>  : 

. « ■>  . 

' v 

7 i 

C 11 

oM  1 H 

1»h  C 1 1 6 

. . J 

• 

L k”  V . L 

RATE 

i £ A 

1 . . 

so.c 

9 .i . r 

ISO. 

L J 3 a-u 

A 

u 0.0 
25.  U 
7.0 

1 .5 

L V E L INT 

AVE  RATE 

1 A VL  KATE 

2 A / X 1 

RAT  iv/ 

4 A L 04 

0 . 1 5 ; 

C 4 

1 Oc  . 

23. 

79  . 

• 

K UN 

) AT  t 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

1 IK  E O' 

C ' PC  !.  L N T - Mv  li  R S 

1 1 :6. 

09  ^ 

7 7 

l»C  11 

UH  1H 

P H C 106 

l • • O 

L S V £ L 

RATE 

i R t A 

1 .0 

50. C 

31. p 

L 2 o A ii  t A 

1^0.0 

6.5 

1.5 

Ct.VEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/X  I 

R A T l J 

:?t  04 

1 . < 1 £ 

. 1 

5?. 

34. 

2u . 

c 7 

* 

•4  10 


7T"  ‘ 

t ■m"  :z* 

RUN  DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

CpMPONlNT 

1137.  29  3 77 

ilC  11 

UH  1 M 

BHC  106 

0 . u 

LEVEL 

RATE 

1.0 

130.0 

IS  .0 

103. C 

4 3.3 

30.0 

33. C 

?.S 

, 

13  3 A R t 4 

LlVEL  int 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/X I 

RATIO 

3 6f.  ? 4 :).??€  UA 

49. 

4 S . 

SV. 

37 

• 

i!  J )M; 

1 i R C R A r T 

TYPE 

IMhla\T 

T I r F 0 !V 

C v ' P \J  t.  \ T 

11  .>  4 . 2 6 >77 

C 11 

UH  1 H 

b h C 10s 

i . »J 

LEVEL 

RATE 

1 . ' 

SO . J 

i?.c 

SS  .0 

2 3.2 

S3. 3 

3 3.'' 

30.3 

S3.  0 

3.0 

30.0 

1.0 

< L A L 3 3 4 R i.  A 

L V E L INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / \ 1 

R A T l J 

Ut  :•«.  3..-1E  03 

SS. 

24  . 

3 3 . 

* -> 

( 

• 

R JN  0 A r t 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  OP 

C 0 M r \j  N l N T 

11  <9.  2S  377 

iC  11 

UM1  N 

BHC  106 

U . J 

LEVEL 

RATE 

1 . J 

60.0 

13.3 

63.0 

23.0 

30.0 

4 3.0 

4.0 

S3.0 

1.0 

-REA  L 3 3 AR  t A 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/  X 1 

RATIO 

1 St  04  3. 43 E OS 

42. 

27. 

34. 

2 £ 

All 


L 


HUN  DATE  AIRCRAFT  TYPE  IMPLANT  TIME  ON  COMPJfxtNT  - HOUR 

HO.  25  ^ 77  OC  11  UM1H  13HC  106  0.0 


L EVE  L 

RAT  E 

1 .0 

100.0 

1.0 

80.0 

13.0 

6'J  .0 

2 J . 

1 0 . u 

5 3 . 0 

? , 1 

o J . J 

1 .0 

- \ 103  - R E A 

L V 1 1 I \ T A \i  E K A T t 1 

A V E Knit  J 

A / \ 1 ix  A 1 10 

7 1%  3 . s ■>  - l 

< 51  . 2s? . 

<6. 

i ; . 

> 1 VJ  ' • T 

menu 

TY>  t 

M>LA  *1  T lv  E N C ' • S v 

u-1.  25  f If 

;>  C 11 

U H 1 H 

E>  H C 1 1 6 v • 1 

l : w 1 

A A T . 

i . 

1 30.  r 

13.. 

9 J . ■.! 

2 3.2 

40.3 

5 3.3 

5 . 0 

5 3 . v 

3 . :■ 

103.  • 

2.C 

15  2.' 

i .: 

x:A  L 3 i A R t A 

L V £ L l N T 

A V E R A T t 

1 * V E KATE  *?  A / \ i u j 

? A t \j 4 3 • 1 <•  E v4* 

113. 

16. 

?s. 

S .iN 

D ,\T  f. 

A 1RCR  Af  T 

TYPE 

I v 

>'L  ANT  TIME  0 . CxVKv 

1 U2 

. 25  3 77 

3 C 11 

uH  1H 

13  H C 

1 Oo  C . U 

level 

RATt 

- 

1 . 0 

50 . f' 

1.0 

40.0 

' 

10.' 

5 C . 0 

13. 

40  .0 

23.  L 

15.0 

53.  " 

?x  0 

103.0 

3.0 

153.0 

1.0 

St  A 

LO'o  AREA 

LEVEL  INT 

AVT  RATE 

1 

AVE  PATE  2 A/M  K A T 1 j 

U E 

0 A J.5it  i»3 

120. 

9 . 

18.  2 E . 

K ON 


DATE 


A1RCRAF  T 


TYPE 


1MPLAN  T 


I 


TIME  ON  COI'KuMM-HUuK 


114  3 . 25  3 7 7 

uc 

11 

OH  1 H 

riHC  1C6 

0.0 

LEVEL 

KATE 

• 

1.1 

oO . 0 

1 . 0 

50.0 

2D.  E 

60. 0 

2"). 

so.  r 

30.  ' 

30.  C 

5 o . : 

15.0 

103." 

T . Q 

1 5 3 . i 

1 .0 

REA  L J s 

L 1 V t L INI 

A V E k A I t 

1 4 V E KATL 

2 A / K i 

«*>  1 10 

.’nr  04  M'f  ' - 

i:f. 

16  . 

27. 

41 

• 

j ..  N J AT  E 

» • 

* . 

RCKAf  T 

TYKE 

I v F L A N T 

TINE  ON 

C J A 0 1 i*  t N 1 - k 0 U ► 

11*4.  4.5  > i. 

' C 

1 1 

Uti  1 h 

5 H C 1 •"  0 

. J 

L t <1  . L 

i%  A T L 

1 .i 

4 0 . C. 

1 -i.  . 

40.  L 

? 1 ... 

3C.0 

5 2. ; 

7.0 

400.  ' 

1.0 

1 1 4 Llo  A t?  E A 

l * V t L I N T 

AVE  KATE 

1 AVE  KATE 

2 A / X I 

MTu 

04  0 . ..  It  li 

57. 

6 . 

1 3 . 

6 6 

• 

*wN  i>  A 1 2 

*«1KCkAF  t 

1 YPt 

IMHaM 

T I v E 0 X 

c:v;\lM-hou 

1145.  <L  5 3 7 7 

Af 

11 

Uh  1 rt 

BHC  106 

L • vJ 

LEVEL 

KATE 

1 .' 

70.0 

10.° 

70.0 

• 

20.7. 

4U.  U 

4 3.1- 

7.0 

63. o 

1 .0 

a l A L JO  >'•  \ l A 

IL 

V fc  L IN  T 

AVE  KATE 

1 * V E TATE 

2 A/ v I 

•v  AT  4 J 

. 17t  04  C.».4r  'IS 

4 3. 

2F  . 

37. 

24 

• 

X ' T 


RUN 

0 ATfc 

AIRCRAFT 

TYPE 

1 tt  PL  AN  T 

T I v E ON 

cpmpji^ln  t - hour 

1146. 

25  3 77 

ti  r ii 

UH1H 

BH  C 106 

0 . U 

LE  VE  L 

RATE 

\ L A 

1 . 0 

IP.  P 

20.0 
vo.  1 

h 0 . i '■ 

L 0 o h h L A 

7u  . 0 
70 . 0 

4 0.0 
4.0 

1 -r 

L L V E L l N T 

4VE  RATt 

1 A V E RATE 

2 A/X  1 

RATIO 

1 r.  t 04 

c» . c r'  f « 7 

4 1 . 

27  . 

1 5 . 

7 ,* 

>.  0-1E 

<.  iRCRAFT 

TYPL 

I ■'  F L A t.  T T 1 ‘ c Of  C i>  i rv/.ilM*  .H'U  R 

1 *» 

7 . 1 1 *t  7 7 

C 1 1 

L1  *“*  1 H 

j H C Vi  v . ^ 

L . v L L 

-(ATE 

1 . • 

'•0.  ’ 

2* 

75.' 

-*  VJ  . . 

5 b . . 

1 ? } . '■ 

7 - . | 

c L'  L' . L 

Y • L 

7 f ) (_l  ^ 

1 . c 

t / 

L T G AREA 

L t V - L I N T 

A VC  RATE 

1 4 VE  P A T F 2 A / X I RATu 

V l 

04  J . 1 £ - i j 

ii  1 . 

26  . 

4 5.  S’  <•  . 

r.  u *: 

l)  A f t 

AIRCRAFT 

TYPE 

I M PL  A N T 

Tiv.r  CC-vpoNtNT-HOllP 

1 

11  4 7 7 

•>  C 11 

U Hi  H 

fc  H C ^1 

L.u 

LEVEL 

RATE 

1 . 1 

60.0 

U . C 

57.  C 

J c'  i L 

cH.i 

5C." 

6 . 0 

i r<  3 . o 

1 .0 

- A 

Lob  *«'  L h 

LEVEL  IM 

A V C RATE 

1 A V F KATE 

l A / V 1 RATIO 

It 

'j4  O.JSE  l 

54. 

2G. 

29. 

414 


■■ 


RUN  DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

1149.  11  4 77 

EIC  11 

UH1H 

LEVEL 

RATE 

1.0 

150.0 

1 .0 

100.0 

13.0 

150.0 

10.0 

1 U 3 . 0 

103. C 

■j  r r* 

. J u • U 

5 0.0 

5 c . c 

30.0 

10  3.  C 

*.0 

153.0 

1 .0 

- t A LCC-  AREA 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

7 c 34  0 . 5 v E L4 

111. 

31  . 

1 U\  CATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

1153.  11  4 n 

bC  11 

UH  1H 

LEVEL 

RATE 

1 . L 

150.0 

1 .t 

ICC  .0 

40.  V 

153. C 

4 3.0 

ICC  .0 

5 3.3 

90.0 

53.0 

70.0 

103.3 

15.0 

203.  C 

3.0 

250  ." 

1.0 

■it  A LOG  AREA 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

> E 04  3.1SE 

21  t. 

35. 

RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

1151. 

11  4 77 

BC  11 

UH  1 H 

LLVEL 

RATE 

1.0 

100.0 

20.0 

100.0 

30.0 

70.0 

45. C 

40.0 

100. C 

15.0 

21*0.0 

3.0 

300.0 

1 .0 

.<  E A 

LOS  AREA 

LEVEL  INT 

AVE  RAT 

20. 


IMPLANT  TIME  ON  COMPuN  LN  T -HGU  R 

8HC  91  D.O 


1 rtVC  KATE  2 A / X I KATio 
54  . 31  . 

IKFLA.NT  T 1 6 ON  C C M PO  N l\ T - H.OU  R 

BHC  91  f . o 


1 AVE  PATE  2 A / X I RAT1J 
59.  5*. 

IMPLANT  TIME  ON  C 0 MPO N l N T - MOU ► 

BHC  91  0.0 


1 AVE  RATE  2 A/XI  RATIO 


415 


u.M  E 04  0.10E  05 


216 


41 


61 


”—7-' 


RUN  DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

- - — 

T I ME  ON 

C0MPOMNT  -MOUH 

IIS?.  11  4 77 

UC  11 

UH  1H 

BNC  VI 

0.0 

a LEVEL 

RATE 

* 

1 .0 

150.0 

20.0 

150.0 

3 0.0 

VS  .0 

5 J.  0 

50. 0 

ioj.r 

10.0 

1 S D . V 

5.0 

f or.!' 

1 .0 

.A  L 0 :>  ARIA 

1 ♦ V fe  L INI 

AVI  RATI 

1 AVI  R A 11 

2 A/X  1 

4'  A T 1 j 

. • • t 04  'J  . 1 **  t US 

1 *>  u . 

5?  . 

. 

4 4. 

\ l1  \ D A T F 

AIRCRAFT 

T YPE 

1 NFL  AN  1 

T 1 V t 0 N 

C CIMu  N 1 - If  00  a 

: 1 5 5 . 11  «.  7 7 

1C  11 

U >1  1 H 

l)  H C VI 

l . „• 

1 1 V t L 

R A 1 t 

1 . L 

70 .0 

30.  C 

65.0 

4 2.f' 

50.0 

i fi  o . r 

IN  .0 

150.1’ 

A . 0 

22?.C 

1 

> M A l 0 j A K t A 

LEVEL  INI 

AVE  RATE 

1 AVI  RATI 

? A 7 X l 

•i  A T l J 

.■'ll  04  ;i.  M E 04, 

1.5  5. 

2 5 . 

7 7 . 

73. 

■FUN  DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

1 M F'L  AN  T 

1 1E.E  ON 

l OF.F  o'uS  1 -Mi/llE 

1154.  11  4 7 r 

i-C  1 1 

OHIO 

b H C 0 1 

0 .t 

Lt  VE  L 

RATE 

i .n 

80.0 

| 2 3.0 

80.0 

51).  1) 

60. 0 

E:  ^ . 0 

40.'’ 

i 10U.0 

7.0 

! 200. c 

1 . 0 

j • • * A LOG  *KE  A 

LEVEL  1NT 

AVI  R A T t 

1 AVE  KATE 

2 A / X 1 

P A T L u 

.WE  04  0.46E  U4 

1 0 V . 

23  . 

3 V . 

54  . 

v 7 


4 l 6 


pr 


~T~~  m h 


RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLAN  T 

TIME  ON 

COMPONENT ” NOU  R 

1 1 55. 

11  4 

77 

UC  11 

UH1H 

BMC  91 

0.0 

LEVEL 

RATE 

• 

. A 

1 .c 

20.0 

30.0 
so.r 
«5  .C 

15  J.t 

LOG  AREA 

100.0 

100.0 

70.0 

25.0 
3.0 

1 . U 

LEVEL  I NT 

A VF  RATt 

1 AVE  KATE 

2 A/X  I 

R AT  i j 

i.t'.t  04 

1)  . 4 C E 

U4 

99. 

29  . 

45  . 

4 4 

* 

' o f« 

i.  r*U 

MKCKAFT 

TYPE 

I MPl  ART 

t i ;•  e or 

ft  » PoUlNT-PoO! 

• 156. 

1 9 4 

77 

bC  11 

UhlH 

OH  C ci 

f . u 

L-VtL 

RATE 

• ••.  . a 

1 . c 

U! . r 

23.  c 

5 0.  C 

103. 0 

15  0.  U 

200.0 

LOG  AREA 

n 5 . 0 
80.0 
50. C 
30. U 
in.p 

4.0 

1.0 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  PATE 

2 A/X  I 

R A T I j 

u . . L 04 

0 . 4;  E 

U«* 

175. 

20  . 

35. 

4 7 

* 

,(UN 

DATE 

nlKCRAfT 

TYPE 

IMPLANT 

time  or: 

COMpJivENT-HOUl 

1157. 

1 9 4 

77 

uC  11 

UH1  H 

BHC  91 

Q . o 

LEVEL 

RATE 

rnA 

1 .f. 

13.0 
c 0 • C 

5 0.0 

103.  C 

LOG  4 R E A 

70.0 

65.0 

40.0 

7.0 

1.0 

L L V L L IN  T 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/X  1 

R A T * J 

'.  . t 1 1 (14 

3.9CE 

03 

55. 

20. 

30. 

29 

# 

K UN  DATE  AIRCRAFT  TYPE  IMPLANT  TIME  Of.  C v'  M P U .V  . N 1 -HOURS 

11M.  IV  4 77  HC  11  UH1H  BMC  91  O.u 


LEVEL 

RATE 

i .n 

140.0 

i j.o 

140.0 

2 3.0 

lUE'.O 

s n . o 

40.0 

10  J . v) 

9.0 

203.0 

1 .0 

' i A L 0 o A i\  L A 

LEVEL  UJT  AVE  RATE 

. ‘ 5C  OA  J.  Ut  1 

i 4 1 1 2 . 31. 

\ jN 

.•vlt 

h 1 1\  C i\  A r i 

T Y PI 

11-’ 

1 .•  4 ? 7 

C 11 

OH  1 H 

L r V L 

RA  T r 

1 . •' 

' o r, 

1").  ’ 

4 '.0 

2 3.2 

75.0 

1 0 . 

60.0 

4S  . 

40.0 

n3.r 

1C.0 

.JO.  . 

2.0 

251.  ' 

1 .0 

Vt  A 

LOj  area 

LEVEL  I N T 

AVE  RATE 

. 9 - 

.'4  2.V«f  (A 

212. 

19. 

RUN  X > T E 

A 1 K C K A F T 

TYPE 

t 1 ji.  1 ) 4/7 

rC  11 

LIH  1 H 

Lt  V£  L 

RATE 

1 . ’> 

90.0 

2 3.0 

103.0 

iJ.  2 

oJ.u 

5 3.0 

29.0 

1 JJ.  J 

5.0 

1 5 j . r 

2.1' 

? 0 ? . r' 

1 .0 

> T t A L)j  AlUA 

LEVEL  I IN  T 

AVE  RATE 

. 4 5 E 04  3.47E  04 

1 66. 

22  . 

1 A Vt  PATE  2 A/ XI  IV.  TiO 
5 5.  4 4. 

1 rLAM  T ! vt  ?N  f . '-‘.'.itVT  - < 1 Si 

b H C 01  Ei  . o 


1 A V F PATE  2 A / X 1 RATIO 
36  . ft?  . 

IMPLANT  TIME  ON  t \i  ‘I  r>t.  (V  c\ T - HOll  RS 

b H C 41  0.0 


1 AVE  R 4 T I 2 A / X 1 RATIO 
39.  50. 


V'<? 


420 


— .HiV  ..... 


-i,  1 1 

T"? TT  \"  T".  • v -*W 

RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

COMPONENT-HOURS 

% 

1164. 

19  4 77 

3 C 11 

UH1H 

BHC  91 

0.0 

♦ 

LEVEL 

RATE 

■ 

•WE  A 

1 .0 

10.0 

30.0 

50.  n 

1 JJ.O 
iso.: 

Lib  AREA 

150.0 

150.0 

100.0 
60.0 

10. u 
i .6 

L t V 6 L I N T 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

? A/X I 

RATIO 

.'4  6 04 

0.126  05 

109. 

49  . 

7o . 

49 

• 

1 ■:  - N 

<)  a T £ 

Ali^CKAfT 

TYPE 

I M *■  L A ’(  T 

T 1 1”.  E C n\ 

C v r o i'«  w 

I J 65. 

25  4 7? 

iC  11 

UH1H 

MAIC  30 

o.o 

Li  Mil. 

RATE 

f ■*  >\  C H 

1 . r 

5 0.0 

1 OJ.O 

200.: 

LOO  AREA 

90.0 

60.0 
25.0 

1 .5 

LOVEL  1 NT 

AVt  RATE 

1 AVt  RATE 

2 A/X  I 

RATIO 

./It  04 

0.76E  04 

133. 

35. 

46  . 

7 ‘9 

• 

3 J N 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

I 1PLANT 

TIME  ON 

COMPoNtUT-HOURS 

11^6. 

25  4 7 ? 

iC  11 

UH1H 

M A 1 C 30 

0 . j 

LE  Vi  L 

RATE 

, 1 

RATIO 

Mi  A 

1 .0 

103.0 

25  0.  L 

LOO  «REA 

150.0 

30.0 

2.0 

LEVEL  I*T 

AVE  RATE 

1 AVE  n A T E 

2 A/X  I 

1 . 1 1 £ 05 

3.106  L 5 

123. 

45  . 

. 

75 

. 

RON 


DATE 


AIRCRAFT 


TYF'F  IMPLANT 


TIMt  ON  COMPONENT* HOURS 


RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

1167. 

25  4 77 

flC  11 

LEVEL 

KATE 

1 .0 

1*0.0 

5J.L' 

70. U 

101. 1 

sn.o 

20  0.. 

3.0 

25  0.  (• 

1.0 

■ •:  s a 

L-Ki  area 

L •.  V E L I N T 

.lie  u3 

C . . o t i 5 

W J 4 . 

RoN  .>  A [ h 

A IRCR Af  T 

11  * S . £ 5 4 7 7 

oC  11 

Lt  Vt  L 

RATE 

1 . 0 

iro.o 

SO. 

SI." 

i j:  . : 

£ 0 . U 

210.  c 

9.0 

4.11.  ' 

■>  O 

4 ■ 

Hu  LOo  AREA 

L- VEL  INT 

. • 3.  04  3.  HE  5 

H7. 

TUN  OATE 

AIRCRAFT 

1169.  23  4 77 

UC  11 

L t V •-  L 

PA  TF 

i .: 

100.0 

3 J . L 

70.0 

2o:-.r 

1C.0 

5 '1  ° . C 

2.0 

Tert  L 0 3 AREA 

L t V t L INT 

.11.  05  :*.?4t  S 

22C. 

TYPE  IMPLANT  TIMF  ON  C 0 M P 0 N l N T - M OU  R S 

umih  m a i c 30  n.o 


AVE  RUfc  1 
47  . 


AVE  RATE  2 A / X I I.ATiJ 
4 6 . 0 5 . 


TYPE  IMPLANT  TIME  O'!  C 1'VON L N T - H 0'j  R S 

U *1 T H M A 1 C so  i,  . u 


AVE  KATE  1 AVE  RATE  ? A/Xl  R T i 0 
20.  39.  S3. 

TYPE  IMPLANT  1 1 HE  0*  COMpONt-NT  - HOOKS 

UH1N  M A I C H'  L.O 


AVE  RATE  1 
23. 


AVt  RATE  2 A / X I RATIO 
42.  IIS. 


RUN 

0 ATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

CUMPONlNT-HOURS 

two. 

25  4 

77  UC  11 

UHlH 

M A I C 30 

0 .0 

LE  VE  L 

RATE 

• 

1 .C 

140.0 

50.'. 

60.(1 

UlO.l 

n.o 

1 .5 

i-  A 

L 1 3 ARE 

A L!  W E L I “J  T 

AVE  KATE 

1 AVE  RATE 

A/  X I 

RATIO 

7'i  04 

o.  v't 

(5  1rl«. 

26  . 

4 2 . 

5 5 . 

* uN 

> i T c 

xiRCRAFT 

TYPE 

MFLANT 

r ; ,v-  e n\ 

l * PO  k l iJ  T - *•  v-U  R 5 

MM. 

2 b 

77  JC  11 

1 1 H 1 H 

MAIL  EC 

» • Li 

LEvEL 

R A T t 

1 . 

liO.  J 

I'M.-' 

60.  C 

it:. 

5.0 

5 .'  J . i 

L A 

LM  A*  la  Lt-VEL  I'.T 

AVE  K A 1 E 

1 AVE  R A T t 

2 

A/X  ! 

RATIO 

16-  05 

0 • H £ 

i>  iC<?. 

3i  . 

5U  . 

1 2 . 

R jN 

0 ATc 

« 1RCR  Af  r 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

C . SPuNLN  t -HOURS 

M7?. 

2 5 4 

7 7 .>  C 11 

UH1H 

M A I C 3C 

0 .0 

LE  VE  _ 

RATc. 

1 . C 

lM  . 0 

?D.:> 

5 o . (' 

3 J 0 . ' 

4.0 

60  J.  1 

1 . 5 

LM  WE 

A LEVEL  I NT 

AVE  KATE 

1 A V F RATE 

2 

A/X  I 

RATIO 

1.M  05 

J . 17c 

05  ill. 

20. 

3i  . 

1 36. 

422 

E 


AIRCRAFT 


IMPLAN  T 


TIME  ON  COMPONENT-HOURS 


RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

COMPONtNT-HOUF 

1176. 

26  A 7 7 

UC  11 

UH1H 

MAIC  30 

0.0 

LEVEL 

RATE 

< L A 

1.0 

45.  0 

80. C 

153.  J 

200." 

LOo  AREA 

140.0 

65.0 

30.0 
4.3 

1 .0 

LLVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  PATE 

2 A/X  I 

RATIO 

74  E -j  4 

3.  IDE  r<= 

1 5 5 . 

37  . 

55  . 

53 

• 

R JN 

I)  AT  E 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  0\ 

Ciir  PuivtM— HvU* 

11  77. 

2o  A 77 

UC  1 1 

UH1H 

MAIC  3G 

0.  J 

level 

RATE 

R t A 

1 .n 

5 3 . ( 

5 3 . 0 

133.0 

1 5 3 . 0 

ESC.  C 

L03  AREA 

150.0 
80 . C 
40.  C 
30.0 
5.0 
1.3 

LtVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X I 

RATlo 

■»4  e.  G4 

J . 1 5E  l 5 

15  8. 

33  . 

54  . 

62 

■ 

n u N 

0 A I c 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

ClV'PONtNT-HOU- 

117  5. 

26  A 77 

bC  11 

U H 1 H 

MAIC  30 

0.  J 

LEVEL 

RATF 

REA 

1.C 

53.0 

53.0 

153.0 

300. C 

433. C 

503.0 

LOo  AREA 

100.0 

70.0 
bU . 0 

30.0 

20.0 

4 .C 
1.0 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X I 

RATIO 

Ul  05 

3.44E  C 5 

418. 

28. 

52. 

144 

• 

mam  am 


424 


AIRCRAFT 


INHA.V  T 


TINE  CH  COA’PO.YENl  - HOUR 


170.  *{,  <,  77  BC  11 


UHlH  M A I C 30 


LEVEL 


1 .0  150.0 

6J.0  f>0.t 

133.’  ’0.0 

1 j J . J - . L' 

?00.9  1.3 

1 1 A LJ  j ARE  A L . V L L 1 :M  T 


. V E RATE  1 4 V F R A T F 2 A / A 1 RATI*/ 


■ •>  t i/A  j . 1 1 


Uni  » A E I 


1 Y F £ 1 Y rLANT 


T ] ’•'£  C'  CO^PONlNT-HCJR 


1 > 3 . 2 5 A 7 > . C '.1 


J‘.1n  MAIC  ;L 


I : l ■.  L 


13'.' 
7.  . . 


A f 1 > r 

L J s A .<  c A l.  VtL  I Y T A V E RATE  1 * V L S A T : 


A / X 1 AaTxw 


I ■>  * Ja  C . } t L 5 


AIRCRAFT 


TYRE  IMPLANT 


TIRE  C f.  C">  ^Po.Yt'.T-HOUR 


I 1 ol  . * 0 7 


UMh  M A 1 C 30 


LEVEL 

1.0 
50.0 
100. C 
150." 
<?00 . 
>5  0. 


150.0 

50.0 

30.0 

io. n 

3.0 
1 . ’ 


1 1 a too  a •< l a level  tmt  ave  rate  i avf  rate  ? a/yi  ratio 

lot  05  0..jae  CA  ?4  0 . 20.  52.  t>>' . 


RUN  DATE  AIRCRAFT 


TYPE  IMPLAyT  TIME  uN  COMPoNtNT-HOURS 


AIRCRAFT 


11*2.  5 A ' ) HC  11 


LEVE  l 

1 . 0 

AD  . ■ 

*J.  I 
153.: 
20?.  • 

24  3.1' 

U»a  /'  K I-.  A 


IMPLANT 


UH1H  MAIC  30 


TI*E  ’■!  CO'li-ONtNT-HOURS 


.-0.0 

SO.? 

2 5.0 

1 2 . 0 

f. . 0 

i 

L-wKL  Il.T  <Ji  RATE  1 A V r KATE  2 A/Xl  P A T i a 


, • •)  l o*.  0 . 1.v  c 04 


l R C K A F 


r ■ L-’  . t 


c ■ oo.v-  .•  r - 1 • . • ; » f . s 


.1:3. 


uhIh  nnc 


t l.13  AKtA  LEVEL  II.  T AVE  KATE  1 AVE  PATE  2 A/XI  RATia 
U 35  0 . 5 C : o 3 9 i . A f . 7 . . . 1 El  . 


r in  i K ..I  I 


TV»t  I f!  *=L  r*  T T I v fc  rr  C C '-'00 1*  l T - !*  °l'  r«  S 


1 1 5 A . 10  5 7 7 


U l 1 h B H C cc 


Lt  Vt  L 


i 

60.'- 
1 J'j  . I.' 
230.0 


?o:  .o 
90.0 
oE. . C 

15  .C 

1 .0 


LOG  «R l A L t V l L INT 


VE  RATE  1 AVE  FATE  2 A/X]  RATIO 


. 1 A E C5  0 . ' 5 E I S 


0 ATt 


AIRCRAFT 


TYPE 


IMPLAN  T 


TIME  ON  COMPONtNT-HOURS 


Ik 


RUN  DATE  AIRCRAFT 

11t5.  10  57/  bC  11 


R l N 
i 1 E 6 . 


LEVEL 

RATE 

1 .C 

2 5 U . 0 

4n.r. 

op.  0 

4P.C 

15  0.0 

10.0 

25  0.0 

1 .0 

LO j AREA 

LEVEL  TNT 

0 . v - 1 r 

17  1 . 

DATE 

AIRCRAFT 

1C  5 7/ 

C 11 

Lc  VE  L 

s A T F 

1 .0 

17  5. 0 

70  .r 

l 0 .0 

1 w>  J • L 

50 . c 

200.  r. 

7 . 11 

5 00.  C 

1 . U 

LOG  AREA 

LEVEL  IN T 

0.55E  ~5 

?1  3 . 

DATE 

AIRCRAFT 

ID  5 77 

-C  11 

LEVEL 

rAI  E 

1 .(' 

r 5 c . o 

70.0 

K 5 . 0 

100.0 

55.0 

200.0 

15.0 

300. 0 

4.0 

35  0.0 

1 .0 

L 0 b A R t A 

LEVEL  IKT 

C.75E  05 

32  7. 

TYPE  IMPLANT 

UH1H  BHC  22 


TIME  OK  COVPOKLNT-F.OUR5  > 

C .0 


TYPE  I > P L A v T 

UN1H  rihC  C i 


T 1 1<  E OK  Cl  XP  w«  t N T - •* OU  A ! 


TYPE  IMPLANT 
UHlh  BHC  22 


Tli'E  0 \ COIVw.^NT-nOUR 

l • J 


RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

1 1 68. 

1 0 5 77 

dC 

11 

UHlH 

LEVEL 

RATE 

- t A 

1.0 

50.0 

73.  r 

1JJ.  0 

230.0 

LOo  ARtA 

LEVEL 

14U.0 
80. P 

40.0 

23.0 

1 .0 

I NT 

AVE  RATE 

•At  C 4 

0.1 ’IE  35 

12 

4?  . 

RUN 

PATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

1 1F9. 

10  5 77 

< 1 1 

UHlH 

Lc  Vc  L 

RAIL 

1 .3 

20C.0 

8 3 . C 

-0.0 

1 0 j . L 

iC.  2 

15  3.0 

9.3 

2 JO.  0 

1 . d 

, A 

LOG  A K F 4 

LEVEL  INI 

AVE  KATE 

3l  0 

5 3 . 2 7 E r'5 

169. 

66  . 

RUN  PATE 

AIRCRAFT 

type 

1190.  ID  5 77 

c'C  11 

UHlH 

LEVEL 

KATE 

1 .C 

250.0 

lUJ  . L 

100.0 

153.0 

4 0.0 

200.0 

23. 0 

, 

250.0 

8.0 

35  3.0 

1 .0 

"t  A LOG  ARtrt 

LEVEL  I N T 

AVE  RATE 

iE  05  3.11c  0 6 

27  S. 

67. 

IMPLANT  TIME  ON  CJMPJNtNT-HOUR! 

OH  C 22  0.0 


AVE  RATE  2 A / X I RATIO 

61.  o 1 . 

IMPLANT  TIME  Oiv  C (.  MPo  ..  c N T - HOU  R 

6 h C 22  u . u 


« V t r\ATt  C A / >.  I KAfiO 

*4.  66. 

IMPLANT  Tli'E  Of:  COKHvUtNT-KJiM 

NCNc  22  . . J 


AVE  PATE  2 A / X I R-TU 
96.  ' 93. 


428 


t 


HUN  OAT  b AIRCRAFT 

1191.  10  5 77  UC  11 


LEVEL 

RATE 

1.0 

250.0 

100.0 

100.0 

200  . r 

30.0 

i JO . 0 

15.0 

i 5 0 . c 

5.0 

400 . 0 

< .0 

5 10. 0 

1.0 

1. 0 G . R L A 

L'VEL  1 \ T 

0.1..E  Cu 

A U E . 

0 A 1 E 

A 1 k C X A F 1 

1 A 6 7? 

o C 1 1 

It  Vf  L 

KATE 

1 .C 

1 5 0 . r 

AO . G 

15  0. 

1 0 J . 0 

oO . 0 

200.  C 

c .0 

sc:." 

1 . 5 

LOG  AREA 

L t V f:  L 1 N T 

0. S9E  ( 5 

212. 

PATE 

aircraft 

U 6 7 7 

.i  C 11 

L E V ..  L 

R A T E 

1 .0 

250.0 

io.o 

2 00.0 

100.0 

3 0.0 

200.  o 

7.5 

55  0.1 

1 ." 

LOG  A R t A 

Lf-VEL  I N T 

0.1  OE  Of. 

215. 

TYPE  IMPLANT 
IIHIM  BHC  22 


TIME  ON  COMPONENT “HOURS 

0.0 


AVE  RATE  1 
5A  . 


AVE  PATE  2 A / X I RATIO 


IMPLANT 


U H 1 H BHC 


TIME  ON  C ' viJ  0 N l N T - H 01 1 R S 

l .0 


I h PL  AN  1 


U H 1 H BHC 


1 I M E ON  CCFVjiuNT  - H 0 0 K b 

l .0 


LIVQL  I NT  AVE  RATE  1 AVE  KA I F 2 A/XI  RATIO 


J > A 


V T~. 


RON 

DATE 

AIKCK AT T 

TYPE 

IMPLAN T 

TINE  ON 

CONPOWcNT-HOURS 

Btf iftl  • 

1 

9 3 7 7 

LEVEL 

OC  11 

RATE 

UH1H 

NONE  0 

• -------- 

0.0 

*k£  a 

1.0 

5.0 

10.1) 

2S.  0 

5 0.0 

70.0 

LOG  AREA 

40.0 

40.0 

23.0 

15.0 
4.5 

1 .5 

LEVEL  1 NT 

AVt  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/X 1 

RAT  iD 

. ,!H  03 

0.2;E  03 

56. 

14  . 

21  . 

24. 

4 

TON 

J A T 2 

AIRCRAFT 

TYPE 

IP  PLANT 

T i " E CM 

CO  I Po  i*  EN  T - n _■ 

inr. 

V 5 7 7 

. C 11 

Urt  1M 

NONE  0 

0 . J 

LEVEL 

•TATE 

■t  K C A 

1 .U 

20.  C 

4 0.0 

6 0.0 

LOO  An  t A 

75.0 

35.0 

4 . 0 

1 . 5 

LE  VEL  I :j T 

AVt  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/X  I 

R A T IJ 

.Hl  04 

0 . 4 oc  03 

41  . 

24  . 

29. 

19. 

RUN 

DATE 

mIRCRAKT 

TYPE 

IMPLAN  T 

TINE  ON 

CON  PO  N EN  T - H C. R S 

111*. 

9 7 7 

0 C 11 

UH  1H 

NOME  0 

0.  j 

LEVEL 

RATE 

•1  u 

1 . U 

30. C 

60.0 

90.0 

LOU  AM- A 

90.0 
. 15.0 
2.5 

1 .0 

LEVEL  I .\  T 

A V F.  RATE 

1 AVE  F’  A T l 

2 A / X I 

K A T iu 

. IKE  04 

0.3?C  Li 

6 5. 

20. 

20. 

2 0. 

430  . 


OAT  l 


AiKCkAF  T 


1 MIL  ANT 


TIME  ON  COMI'uNLNT -HOUHS 


9 W/  UC 


UH1H  NON  t 


LEVEL 


RATE 


1.0  F5.0 

2 3 . 0 1 6 . C 

63.  t 1.5 

>bA  10  3 ArEA  LFVtL  1 N T AVE  KATE  1 AVK  kATF  ? A/Y]  k , T i 0 

..IU  14  0.2,-E  l/.  2 3 . 21.  21.  15. 


me 


h a R C I.  A F T 


<’V  rC  11 


TYI't  1K»LAI.T 


UHlM  NON  c 


Tin  oa  ' pjiaM  ”i  jk? 


Lb  V c L 


RATE 


1 .f 

i 5 . <: 
53.  C 
LOG  “ t 1 


25. i, 
2 5 . 0 

1 . 5 

t m f.  L I \ T 


V't  RATE  1 AVt  RATi  2 A/ XI  kA'i, 


1->L  04  3.3iE 


9 3 ?7 


• 1 * t * * f t 


T Yf  t l^FLAl.  1 


0 M 1 M NONE  C 


T 1 • F Ok  C C F » \ t N T - r . 1 


L t V t L RATE 

1.0  30.  r. 

30. C 20.  C 

50.  •:  5 . r 

93.0  1.5 

102  4*  F A LEVEL  1 NT  AVE  RATE  1 »,Vb  RhTE  2 A / X 1 RAT  1 . 


.11b  04 


•6  5 li 


RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME 

ON 

COMPuutNT -HOUk 

120© 

mtssa. 

9 3 77 

BC  11 

UHlH 

NONE  0 

0.0 

LEVEL 

RATE 

. 

•\  c A 

1 .0 

30.0 

70. n 

L03  AREA 

60. 0 
15.  U 
2.0 

LEVEL  I N T 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X 1 

RATIO 

nt  'J4 

3 . 2 A E 03 

3 «. 

20. 

21  . 

23 

• 

? u : i 

JME 

AIRCRAFT 

TYPE 

I r | • L A j T 

T J r E 

CI\ 

C l i’lr'i'i.L.vT 

Up  l 

9 3 7/ 

:<C  11 

IJH1H 

NON  c 0 

0 . o 

LE  VE  L 

RATE 

. £ 4 

1 . 

2 3.0 

52.0 

L32  ‘.yt  A 

11‘J.C’ 

24.0 

1 .L 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  FATE 

Z A / X ! 

P A T . 0 

tat  04 

0.32E  t.-> 

2 5. 

32. 

29. 

1 5 

432 


RUN 


0 AT  E 


AIRCRAFT 


TYPE 


IMPLANT 


TIME  ON  C MPUMN  T -HOURS 


v UN 


3U  o 

n 

uc 

1 1 

UH  1H 

NON  fc  0 

n.u 

LEVEL 

RATt 

1.0 

-o.o 

50.1) 

70.0 

iod.c 

1A.P 

> O ° M 

Lx  %J  m v 

1 .5 

LOG  A K t 

A 

LI  VTL 

IUT 

A V E RATt. 

1 A VE  EAT. 

? 

A/  X 1 

RAT  . o 

J . o u 

1 1 

4 • 

33  . 

A6  . 

f r 

• 

.)  A T F 

A IRC  •> 

A F T 

T Y r i 

If.  PLAN  t 

1 1 1 

1 0f 

C iPUhlN 

1 7 

( 7 

C 

1 1 

U H 1 H 

NC  n r :j 

1 • - 

L t V _ L 

n ,x  t i 

1 . L< 

i '•  ’ . • 

6 Ci . r 

/,<!  >i 

*3. 

? ’ i , 

1 J 3 - C 

1 •*> . r 

1 5 0 . 0 

2 . o 

?03 . o 

1 .r' 

L 0 j a.  R c 

h 

LEVEL 

! NT 

A vE  RATE 

1 A V h RATt 

i 

A /X  ! 

- * T t J 

0 . Mi) 

' t> 

1 5 

32  . 

4 Cj  • 

c r> 

RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

COMPONENT -HOURS 

'2  00 

. 1 7 77 

HC  11 

UH  1M 

NONE  0 

(.0 

LEVEL 

RATE 

. i. a 

1.0 

400.0 

550.0 

633.0 

L .Mi  AREA 

75.0 

10.0 
3.0 

1 .0 

L L V t L I N T 

A V E RATE 

1 A V l h A T 1 

? A/X  l 

RATIO 

. J L 

U4  J . 1 7 f.  t-4 

5 7 2. 

1 3 . 

14  . 

327 

• 

4 JN 

v>  A T E 

I R C R A f T 

T YOF 

I >'  ;-la>.  t 

T I v 0 Of 

r •' rJ0 lv.\  T - H'\:  P S 

22  2 

1 7 n 

■C  11 

U H 1 H 

NO-.E  0 

• • - 

LEVEL 

aATL 

1 . u 

103.0 

50.0 

v E A 

i?: . ' 
i 5 2 . r 

J :• . 0 

433.' 

L 3 J A -I  E *» 

“)  , l ."A 

«L  • 

5.0 

4 . U 

1 .< 

L,  VEL  I J T 

A V E RATS 

1 t V f-  < ATE 

7 A / x 1 

-/.TIT) 

.IE 

05  D.I'Jt  <'5 

57*'. 

2R  . 

^ 4 » 

17' 

• 

R UN 

0 AT  E 

AIRCRAFT 

TYPE 

I *.  0 L A U T 

T 1 1*.  fc  C f. 

l .1  >,P0  1.  T - HE'U  A S 

Vul 

1 7 7 1 

•C  11 

U H 1 h 

N 0 N r.  El 

li  . 0 

L t V E L 

RATE 

. ’ £ A 

1 .0 

703.0 

7J3.  U 

1 0 J 3 • Li 

1250 . L' 

L 0 j A r<  L A 

? 3 . 0 

10.0 

4 . J 

7.0 

1.0 

L ! x r L 1 U T 

A VE  KATt 

1 AVE  KATE 

i A/X  I 

K A 1 10 

.Ut 

05  0 . 54  E i 

1 05  0. 

11  . 

13. 

572 

• 

414 


DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

COMPONENT-HOURS 

i 7 77 

8 C 11 

UH1H 

NONE  0 

0.0 

LEVEL 

RATE 

~ 

1 .0 

93.0 

1 5 o . r- 
250. ' 

403.  r 

503.  C 

793. 

L0  3 H A fc  A 

10J.0 

90.0 

63.0 

30.0 

3.0 

5.0 

1 .5 

LtVEL  INT 

AVE  R«TE 

1 AVF.  RATE 

2 A / X I 

AMID 

n.°9E  r.s 

5 3 0. 

39. 

3 7. 

213 

• 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIPE  O': 

C "i  r1  u n n E T - H u IJ  R S 

6 7 71 

<C  1 1 

UH1H 

NONE  J 

<j  . J 

LcVEL 

RATE 

1 . " 

330.:: 

Dui).  3 

793  . f 

930 . Li 

rj  a ri  # : ■■ 

LOS  A H f.  H 

69.0 

43.0 
10.  J 

5.0 

2.3 

1 . 2 

LEVEL  I .V  T 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X I 

RATIO 

0.3  Sc  03 

•96  6. 

23  . 

37  . 

392 

• 

DATE 

AIRCR AF  T 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

COMPOhcNT-HOURS 

6 7 77 

,jC  11 

UH1H 

NONE  0 

0 . J 

LEVEL 

RATE 

1.0 

9 3.0 

203.0 

332.0 

493.0 

533.9 

55  3.0 

L03  AREA 

100.0 

39.0 

55.0 

19.0 
6.0 
2.9 
1.0 

LEVEL  I NT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X I 

RATIO 

RUN 

o a r e 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIhE  ON 

COMPUNtNT-HOURS 

52  03 

6 7 7 7 

<)C  11 

UH  1 H 

NONt  0 

U.U 

LE  i/cl 

RATE 

< a.  a 

1 .0 

300. P 

si;  j.  u 
yoo.  ■> 

1 QUO. 

L J G 4 < E A 

65.0 

40.0 

20.0 
2.5 

1 .0 

L » V t L INI 

AVE  RAfe 

1 AVE  RAIL 

2 A / X I 

KA  T IU 

.'Sc 

PS  1 . 5 Jc  5 

>34  . 

26  . 

39. 

4 (' r 

• 

< JN 

0 at  - 

AIRCRAFT 

T Y "r 

IMPLANT 

TIME  C N 

CC'-Pv/.«tNT-HOjNO 

?:  .'5 

S 7 2/ 

■if  11 

UH  iH 

NONE  0 

t'  . J 

L t 7 l L 

K A f L 

, :e  a 

1 

no.  ' 

25  3.'' 

35  J.U 

L 0 j - E A 

SO.  0 
50. u 
5.0 

1 . 5 

LEVEL  INI 

A v E it  A I c 

1 AVE  RAIL 

2 A / v I 

i.  A T 10 

. i : - 

?5  o.i n r> 

061  . 

31  . 

42  . 

13c 

• 

RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

T Y °E 

I 'A  f L A N T 

T I ' c v \ 

C 0 • Pv/  .i  c.N  T -h  CL  r s 

32U4 

9 7 7 7 

i C 11 

UHlH 

NONE  0 

0 .J 

LEVEL 

* ATt 

.-ft  A 

1 .0 

4 J . 0 

400.0 
o 0 j . 0 

3 0 2 . C 

LOS  AREA 

35.0 
35. U 

15.0 

6 . 0 
2.5 

LEVEL  I N T 

AVE  RATE 

1 AVE  PATE 

2 A/  X 1 

RATIO 

. lie 

US  J . 1 0 z.  (5 

t>7  7 . 

If)  . 

25  . 

3"( 

w 


RUN  DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

6100.  H i 7 7 

OC  11 

UH  1H 

LEt/lL 

RATE 

1 .0 

?oo.n 

150.0 

200.0 

20: . 

150.0 

SOO.r 

5 0 . r 

EUJ. .? 

19.0 

1”0D.'' 

}.  1 

1 4'Jj  . 0 

1 ,‘J 

• t A L 05  A 1 A 

L " V E L I N T 

A V E K A T t 

1.  OS  0.5  • •’ 

1 02  5. 

5 f . 

fj\  '..r 

A l R C R A f r 

TYPE 

:i  n w / 

C 11 

JH  TiT 

L t </  L 

K A I t 

1 .1 

40.'’ 

5 j . C 

Ad.o 

) 5 . 

lOO.  . 

1 5.  J 

300. : 

5.  J 

4 00.  R 

1 

Ljj  *.  R ..  A 

1. : V E L ! N T 

4VE  RATE 

V';  04  o.6.;i  >4 

3 4 0 . 

1 7 . 

PJN  DATE 

AIRCRAFT 

TY  PE 

81  CO.  11  9 7? 

rJC  11 

UH  1 H 

LtViL 

RATE 

1 .0 

150.U 

90.0 

<J.O 

ico.1: 

2 3.0 

150.' 

10.9 

200.  r 

4.0 

3 JO.'} 

1 . J 

.TEA  LOG  AREA 

LFVEL  IN  T 

AVE  RAT 

IMPLANT  TIME  ON  C OM PO N L N T - HOU R S 

NONE  0 0.0 


A V E KATt  l A / * ! nA T u 
1 U . U'  c . 

I^tLAijT  Tll-E  \ C )'..-'v.,.*LNr-rtUJRS 

NONE  " '.J 


A VC  PATE  2 A / X I PATiJ 

? . 1 7 •> . 

IMPLANT  TIME  ON  l 0 EV  o \ cN T - HOu K S 

NON  t 0 O.J 


A V P RATE  2 A / Y I RATiO 


R UN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

T l M E ON 

COMPu.xlNT-HOURS 

“•1  J1  . 

11  2 7? 

:iC  11 

U H 1 M 

NONE  (1 

O.J 

LEVEL 

HATE 

t 4 

1 .n 

5 0.0 

103." 

1 5 0 . J 

LOG  AREA 

120.0 
•5  J . 0 
7.0 

1 . 5 

L ! J = L HI 

A V L r\  A 1 t 

1 A V E R a T t 

2 A / \ I 

■x  A T i J 

. '2E  04 

0 . ? d ; 4 

105. 

4 8 . 

61  . 

M'  . 

R jN 

DM  : 

i ? c k *. c r 

TV,'*. 

INPLAN  I 

TIL  v • 

(.  ' ’ w x _ N T - M JU  R S 

91  -2. 

11  : r 

• c ii 

'J  H 1 H 

N 0 J ‘ ■> 

L E V . L 

rt  rt  I 1. 

. x £ A 

1 .r 

5 0 . 0 

S3.' 

S J . i_ 

150.  C 

20  0.  n 

LOG  hR:A 

is.'..'. 

10  J. 

50.  V 

j 0 ■ .) 

6. 

1 . 5 

L-.VKL  I J T 

A V E RATE 

1 A V c ‘ATE 

2 A/x  I 

’ A T i j 

. -0E  04 

0.152  ’ ’> 

153. 

40  . 

o 7 . 

5 x 

• 

RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

INFLAN  l 

r ii* e o \ 

CO'-iP  j.N;NT  - MOL*  KG 

SU'3. 

11  l 7 7 

UC  11 

UH  1 H 

NONE  (i 

O.J 

LEYEi. 

KATE 

. •■!!:  A 

50.0 

5 0.0 
•0.0 

150. C 

200.!' 

3 JO . t 

LOG  A 1 4 

140.0 

55. 0 

5 5.0 

15.0 
5.5 
1.0 

LEVEL  TNT 

A V E RATE 

1 A V E RATE 

0 A / X I 

R A T 1 0 

i./6t  04  0.2?;  .2 

219. 

25  . 

5 . 

5a 

• 

438 


RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLA*  T 

TIKE  UN  CO'^PuNLNT-HOURS  \ 

104. 

11  ?.  7 7 

ac 

11 

UH  1H 

NONE  0 

0.0 

LEVEL 

KATE 

1 .0 

2J.I' 

103.“ 

1 5 J . 0 

15  0.0 
120. U 
15.0 

2.6 

» ->  c A 

L 3 o A R P A 

LEVEL  INI 

AVE  KATE 

1 AVE  KATE 

2 A/X  I 

KA  T 10 

. r. 

04 

3 . 1 1 = r > 

10V. 

56  . 

72  . 

56 

• 

1 J 

N 

')  t T r 

AIK  R a F T 

TYPE 

IMPLANT 

Tint  0.3 

C0<-PO.«cN  I 

»i! 

5 . 

11 

r 11 

U H 1 K 

N 0 \ E £i 

) . J 

LEVEL 

KATE 

;E  A 

1 

22.0 

103.0 

1 5 j . v 

260.0 

L 3 3 AREA 

130.  ; 

13  0. 0 . 
4’  ."I 

1 3 . C 

3.2 

LEVEL  I V T 

AVE  RATE 

1 AVE  KATE 

2 A / X I 

SAT  I J 

.lie 

05 

0 . 4 1 = 0 j 

13  0. 

50. 

F 2 . 

f 7 

. 

K u N 0 A I E 

a JkCkaf r 

TYPE 

IKFLANT  TIME  ON 

COMPONENT-HOURS 

3106.  25  2 7 7 

ye  11 

UH  1 H 

NONE  0 

u t U 

LEVEL 

RATE 

1 .U 

100.0 

, j 

30.0 

103.0 

60.0 

30.0 

103.0 

4.0 

153.  r 

1.0 

• 

'icA  LOu  AREA 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE  2 A/XI 

fi  AT  1 J 

-6c  04  3.57  E '4 

1 14. 

37  . 

5i . 3t 

• 

439 


RUN 

0 AT  t 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON  COMPONtNT-HOURS 

-;i  07 

. 25  ? 77 

UC  11 

UH1H 

NONE  0 

o 

• 

c 

LEVEL 

RATE 

i:n 

1 . (» 

43.  n 

«D . f' 

1 5 J . 3 

2 )3.a 

L !)  j »kcA 

80.0 

70.0 

15.0 

L 

i 

L L V E L 1 M T 

AVE  RATE 

1 AVt  TATE 

2 A / X 1 t A T l 3 

04  0 • r' 4 '♦ 

16?. 

2b. 

4?  . 

67. 

* J 4 

0 A r '• 

\ : R C R A F T 

type 

I ’•PL  A".  T 

T 1 i'E  0 N 

Cl  .*'•  P 0 1*  c N T - r<  C L)  R S 

« IDS 

2 j 2 7 7 

•C  11 

UH  1 F* 

NON  c u 

J . J 

LiV-L 

•TATE 

\ L A 

1 . 

O.f 

7 j . >.• 

151.“ 

LDo  A.aFA 

70.0 

70.0 

30.  •: 

1 .5 

L-VEL  1NT 

AVE  Rate 

1 A v E RATE 

2 A / X T 

? J T i 0 

. '.4  t 

C4  0.4?i  .A 

91  . 

36. 

46. 

7 1 

• 

*U\ 

OAT:. 

AIRCRAFT 

TYPE 

I ''CLAN  T 

TI.'.E  u:. 

C V^islTT-HCUKS 

*1  ’J* 

. 25  2 77 

<C  11 

UH 1 M 

NONE  0 

0 . J 

LE  Vc  L 

RATE 

1 . 3 

30.0 

70.0 

13  0. 0 

L 0 j A It  c A 

100.0 
100.0 
30.  0 
7.1 

LEVEL  INT 

AVE  R«T£ 

1 AVE  RATE 

2 A / X I 

RATIO 

• ' 0 1 

04  P.V>£  f* 

S3. 

60 . 

77. 

60 

440 

t ^ 0 


RUN 

DATE 

aircraft 

TYF-'t 

JKFLAK T 

TIKE  0.\‘  Ci  F'HOr.tNT 

. IIS. 

14  ?.  77 

£<  C 11 

UH 1 H 

NONE  . 0 

0.1. 

LEVEL 

RATE 

« i>  E /'• 

1.C 

50.(1 

100.  C 

150.  G 

203. " 

L03  AREA 

ico.t. 
i r o . r 
?o.r 

5.0 

1 .0 

LEVEL  I N T 

,-VC  RATE 

1 AVE  TATE 

2 A/XI  AMID 

i...  ot  C4  D.15E  ( 3 1o3.  43.  t'1  • 


441 


RON  DAlt  AIRCRAFT  TYPE  IMPLANT  TIM  ON  1 0 Mho  I*  LN  T - HOU  R S 

119.  14  3 7 7 OC  11  UH1H  NONt  0 U.U 

LEVEL  RATE 


1.0 

100.0 

1.0 

150.0 

4 S . 0 

95. 0 

53.  C 

140.0 

103.0 

20.0 

15  3.0 

6.0 

203.  L 

1 .V 

z A L 3 j AREA 

LEVEL  1 N T AVE  RATE 

. C 5 0.1  «E  15 

1j7.  54  . 

RUN  DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

)025.  7 4 77 

dC  11 

U H 1 H 

LEVE  L 

RATE 

1.0 

SO.  0 

25.0 

15.0 

35  .C 

5.0 

53.0 

1.0 

■EA  LOG  AREA 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

i 2 E 04  0.22E  Li 

39. 

25  . 

RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

3 26. 

7 6 77 

6C  11 

UH1H 

LEVE  L 

RATE 

2 A 

1 . 0 

30.0 

53. C 

LOG  AREA 

80.0 

4.0 

1 .0 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

3 2 04 

0.K2E  L2 

31  . 

25  . 

1 AVE  RATE  2 A/X]  RAT  1 J 
72.  10?. 

1X1PLANT  T 1 1*  E OF'  C 2 M Pu  r.  c.N  T - I-  CL!  P c 

U H C 124  C.u 


1 A V E RATE  2 A / X I KATiO 

2 5.  1 6 . 

IMPLANT  TIME  ON  CC'MPJutNT-HCLIRP 

BHC  124  0.0 


AVE  KATE  2 A / X I RATIO 

13.  15. 


RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

CUMPUNtNT- HOURS 

vUt7 . 

14  b 77 

PC  11 

OH  1 H 

UHC  174 

0.0 

LEVEL 

RATE 

. PEA 

1 .0 

75  .C 

6 0.0 

153. " 

700.0 

L 0 li  AREA 

100.0 

100.0 

40.0 

3.5 

1.0 

LEVEL  INI 

AVE  RATt 

1 AVE  K A U 

7 A/X  1 

Km  1 |0 

. ft,  F 04 

3 . 1PE  ( S 

154. 

39  . 

56  . 

7 8 

• 

3 U?J 

DAI  E 

A IPCR AF  T 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

COMPONtNT-H  OL.  R S 

i c * • 

1 A * '('  / 

I C 11 

U H 1 H 

t)H  C 134 

f 

V • o 

LEVEL 

K A T t 

•>.  1 A 

1 .0 

4 0.0 
sn.r 

150.0 

LOG  AREA 

100.0 

100.0 

0 . 0 

1.5 

LEVEL  1 N 1 

AVE  KATE 

1 AVE  n A T E 

7 A/  X 1 

K A 1 i 0 

. ’ 0 t j 4 

C.7VE  04 

<•  V. 

4 7. 

63. 

70 

• 

run 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

1 *1  P L A NT 

T 1 '•  E C N 

CC'VuKLNl  -HOOKS 

3i9. 

70  b 7 7 

EC  11 

OH  1H 

BhC  134 

0.0 

L E V F.  1 

RA  1 E 

-*  E A 

1 .0 

50.0 

133.0 

150.0 

150.0 

175. r 

LOG  AREA 

60.0 

50.0 

1 5.0 

5.0 
7.5 

1 .0 

LEVEL  INI 

AVC  RATE 

1 A V L HATE 

7 A / X 1 

P A T l J 

3r  04  0.^6  fc  (A  IS  11.  77.  it  . hi. 


RUN 

OATt 

A 1 K C R A E T 

TYPE 

; 030. 

23  6 77 

BC  11 

UHlH 

LE  VE  L 

RATE 

. L A 

1 .0 

70. G 

153.0 

200.  ( 

20  3.'' 

103  ARIA 

60.0 

50.0 

0 .0 

A . L 

1 .5 

LlV^L  I NT 

AVE  RATE 

>4  ■ c. 

4 0.S51  U4 

225. 

52  . 

RUN 

0 AT  i 

\ l ft  C R AFT 

TYPE 

031  . 

2 0 3 7/ 

;«C  11 

IJH1  H 

Lt  VL  L 

R A T L 

, L fA 

1 . '•* 

5 3 . C 

IjL.L 

20  3. 2 

LOj  m A c m 

i on . n 
73  .c 
15.0 

1 

L l V E L PJ  T 

AVE  RATE 

TO  0 

4 3 . 79  r ( A 

112. 

55  . 

■i  o '*< 

0 AT  l 

A 1RCNAFT 

TYPE 

u 52  . 

2 4 0 /7 

"C  11 

U H 1 H 

Lt  VE  L 

RATE 

i . t A 

1 . o 

4 3.0 
ft  3.0 

153.0 

L 0 o AREA 

90.0 
po.n 
25. C 
2.5 

LcVEL  INI 

A Vt  RATE 

IMPLANT  Ti*£  ON  COMPONENT-HOURS 

BMC  124  0.0 


1 A V £ K 4 T t 2 « / X I RATIO 

Ac.  1 ( k . 

IMPLAvT  TI''t  ON  C Jl>  PUmcNT-lii-OsS 

B 1 1 L 1 < A c . U 


1 mV  F.  K A T E 2 A / X T „ A T 1 0 

A ° . 7 C . 

IMPLANT  TINE  ON  l u i r’u  u t N T - HOU  « S 

oHC  124  0.0 


1 AVE  PATt  2 A/ XI  RATIO 

57. 


5r  04  3.67^  04 


06 


42 


70 


NUN 

DATE 

A 1 It  C N A F T 

TYPE 

SO  S3 

. 24  67/ 

UC  11 

U H 1 H 

LEVtL 

KATE 

1 .C 

70.0 

5 0.0 

50.0 

100. 0 

7.0 

150.0 

1 . 5 

.F  A 

LOG  ANNA 

LtVfL  INI 

AVFI  KATt 

> S L 

04  0 . ->0  L 0 4 

1 0 o . 

30. 

K u N 

0 A I i 

* 1 1<  C k A F I 

1 Yi'fc 

'54. 

2 4 •*  f 7 

C 11 

U H 1 r 

• 

LE  Vr  L 

TAT- 

L  A 

1.0 

60. 0 

12  5.. 

LOG  A ii ' \ 

IS  0 . ° 

1 O'l  .n 

1 . s 

1.  f V £ t.  INI 

A V ii  K A 1 l 

10  l C5 

0.11-  ( > 

1 '6. 

ss . 

H UN 

D AT  \ 

AITCNAFT 

T Y M t 

’ 55  . 

2 4 6 7 7 

-C  1 1 

U H 1 h 

IMULANI  lIMt  ON  CONHONlNT-HOURS 

OHC  124  U.U 


A V r «UI'  2 A /XI  KATiJ 

5 A . 6 5 . 

I.MLANT  T v.  U V l I.  l T - * OU  a S 

n h c i •*  j 


iiVi  i\  A I i 4.'  A / X I cl  I . J 

V>  . 71. 

I "ULAN  T n . t.  0 N C Kw,.tN1 -MOON! 

^ h C 124  ' . u 


L t V M l 

1 .0 

.5  0.  LI 

6 0 . M 
1 ^ b . C 
. t A LOG  A K r A 

. <5i.  04  0.52 


K A f t. 

i nj.o 
-u . o 
3.i. n 
: .o 

Lt«a  INI  AVt  KftTt  1 


mVK  k A 1 1 2 A/XI  K m T i J 


> * 


-•r 


D AT  F 


AIRCRAFT 


30  36 . 30  6 77  OC  11 


LEVEL 

RATE 

1 .C 

80.0 

10.0 

70.0 

40.0 

50.0 

100.0 

15.  C 

15  0.0 

2 .0 

LOG  AKEA 

LEVEL  I N T 

0 . 4 3 t L *» 

122. 

DATE 

AIRCRAFT 

iC  a 7 7 

i iC  11 

LEVEL 

RAT  t 

1.0 

60.0 

*0.0 

30.0 

150.0 

10.  r 

200.0 

2.5 

LOG  AREA 

LEVEL  1 NT 

0.336  04 

176. 

D AT  C 

AIRCRAFT 

30  6 7 7 

3 C 11 

LEVEL 

RATE 

1 .0 

65.0 

133.0 

30.0 

200.0 

4.0 

LOG  ARcA 

LEVEL  int 

0.43;  ( 4 

173. 

TYPE  IMPLANT 
UH1H  BHC  124 


TIME  ON  COMPONENT-HOURS 
O.U 


TYPE  IMPLANT 

UHlH  BHC  124 


Tin  ON  C 0 i*i  Pu  N t N T - KO'J  R S 

C . u 


TYPE  IMPLANT 

UHlH  BHC  1 ?4 


TIME  OK  CO  'iPONc'JT-HOURS 

f.  .0 


r 


RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

5 - 

IMPLANT 

TIME  ON 

COMPOiXLNT-HOURS 

HO  39 . 

6 7 77 

JC  11 

UH1H 

NONE  0 

0.0 

LEVEL 

RATE 

• 

Vt  A 

1.0 

80.0 

100.0 

2UU.  0 

300.0 

LOO  AREA 

60.0 

40.0 

35.0 
8.0 

1 .0 

L l V E L I 'J  T 

AVE  RATE 

1 AVfc  RATE 

2 A/X I 

RATIO 

.'3  E 04 

i 1.<S5C  <4 

775. 

24  . 

34  . 

121 

• 

R UN 

DAT:-! 

AIRCRAFT 

type 

IMPLANT 

T I i*i £ ON 

Co  vu;.lNT-hours 

U 4 0 . 

6 7 7 7 

-iC  1 1 

UH  1 ri 

NO'VE  0 

t • u 

LEVEL 

RATI 

' t A 

1 .0 

70. f 

1 0 J . G 
?00.^ 

225.0 

LOo  AkuA 

i>5.0 

40.1 

2 0.0 
? . 5 

1.0 

LEVEL  I N T 

AVE  RATE 

1 «VE  ,%ATE 

2 A / x I 

R 4 T i J 

5E  04 

0.432  C 4 

20  8. 

25  . 

35. 

87 

• 

RuN 

DATE 

AIRCRAFT 

type 

I HPLAiJT 

TIME  ON 

COvPv*t.NT-HOURS 

>.H1. 

6 7 7 7 

TC  11 

UH1H 

NONE  0 

o .0 

LEVEL 

KATE 

E A 

1 .0 

7 J . 0 

150.0 

200.  o 

225.0 

LOG  Aftcrf 

*5.0 

40.0 

4.0 

2.0 

1.0 

LEVEL  I \ T 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/X  I 

RATIO 

5 F.  04 

0.37c  L4 

225. 

24  . 

33  . 

8 5 , 

• 

447 


RUN 

DATE 

AIRCRAFT  ‘ 

TYPE 

><042. 

6 7 27 

HC  11 

UH1H 

LEVEL 

KATE 

:c  A 

1 .0 

SJ.C 

1 s 3 . o 

2 J j . C 

223.0 

LCb  ARIA 

63. 0 

40.0 

11.0 

3.0 

1.0 

LEVEL  I NT 

A VE  RATE 

■ 2 t 04 

o . 3 1 i 

.14. 

27  . 

Ron  i>  a i - 

AIRCRAFT 

type 

0 4 3.  •)  ( ?( 

u C 11 

UHlH 

LCMr.l 

RATE 

1 . 1 

sc.o 

4'.  : 

S 0.0 

0 _■  . i 

3 j . 0 

!*  1/  • i • 

2 5 . C 

1 ' J.  ' 

2 rs  # n 

200  .'y 

4.0 

c.?i . : 

».U 

d A L 1 3 1 R : A 

LEVEL  I \ T 

AVE  RATE 

2 t 04  U . 4 7 l'4 

21  S. 

23. 

IMPLANT  TIME  ON  COMPONENT-HOURS 

NONE  0 0.0 


1 AVE  SATE  2 A / X I K'ATiJ 
37.  96. 

IN!  PLANT  T l ON  COv>pj\t  NT -HOURS 

NONE  0 i . j 


1 AVE  RATE  2 A / X I RATU 
36.  «6. 


448 


RUN 


DATE 


AIRCRAFT 


TYPE 


IMPLANT 


h044  . 


5 7 77  HC 


■ i.  .jsr:  3. 


^ "V 


11 


UH1H  NONE 


TIME  ON  COKPONtNT-HOURS 

0.0 


•<E  A 
’ 5 E 04 


LEVEL 

RATE 

1.0 

80.0 

60.0 

60.0 

30.0 

40.0 

153.0 

15.0 

203.0 

2.5 

225.0 

1.0 

LOG  AREA 

LEVEL  1 NT 

0.°3£  C4 


20o. 


AVE  RATE  1 
33. 


AVE  RATE  2 A/XI  RATIO 
48.  94. 


n tm i"> 


RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

>045  . 

6 7 77 

HC  11 

LEVEL 

RATE 

1.0 

70.0 

33.0 

60.0 

70.0 

40.0 

103. " 

3 0.0 

150. U 

6.0 

200 . 0 

1 . 0 

L A 

L D 5 A R 1 . A 

LlVEL  i.jt 

l 04 

0.56.  Ch 

157. 

■<  uN 

iJ  A T r 

. " * C < •»  F 1 

545. 

5 7 7? 

•r  ii 

L E V l L 

RATE 

1 . l 

70.0 

53.? 

5A.0 

3 J . 0 

VO.  J 

100.0 

15.0 

150. f1 

8.0 

?oo . r 

1.5 

LA 

LOS  AREA 

LEVuL  IiJT 

5^  t 04 

0 . 55  E fj<* 

1 ?o. 

R UN 

DATE 

AIRCRAFT 

1 L'O. 

21  6 77 

0 

LEVEL 

RATE 

1.0 

125.0 

103.0 

125.0 

300.0 

50. C 

600.0 

6.0 

roo  . r 

1.0 

i A 

LOG  AR;A 

LEVEL  INT 

■’oF.  05 

0.33E  JO 

o 3 4 . 

TYPE  IMPLANT  TIMfc  ON  COMPONENT-HOURS  ^ 


UH1H  NONE 


IMPLANT 


OH  1 H NONE 


TIME  O'  C PONE NT -HOURS 
L . J 


I M PL  AN T 
NONE  0 


TIME  ON  C 0 ■>’ PON  LNT- HOURS 
0 . u 


450 


1 1 


"-r 


rmrmm 


— tt^t 


—sr; 


RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

COMPONENT-HOURS 

;?oo 

. 21  6 77 

0 

NONE  0 

0.0 

LEVEL 

RATE 

• 

*>>  t A 

1.0 

1000.0 

2500.0 

A 000. 0 

LOG  ARtA 

150.0 

50.0 

15.0 
1.5 

LEVEL  1NT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X I 

RATIO 

. l?t 

06  0.74E  07 

?rt1  1 . 

A9  . 

8U . 

* * * * 

R UN 

DATE 

AIRCRAFT 

TY  PE 

IM PL  AN  T 

TIME  ON 

C 0 N P 0 It  t N T - H OU  k 5 

'500 

. 21  :>  77 

3 

NONE  0 

. 0 

* 

LEVEL 

RATE 

, t A 

1 .0 

60.  u 

50. 0 

1 JJ.  0 

200.0 

LOG  ARtA 

150.0 
150. U 

50.0 

15.0 
1.0 

LFVEL  1 U T 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/  X I 

PATU 

. 1 2 L 

05  3.27E  05 

106. 

62  . 

FA  . 

83. 

R uN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

CPMPUNtNT-HOURS 

>5  00 

. 21  6 77 

0 

NONE  0 

0 . 0 

LEVEL 

RATE 

•«  ^ E A 

1.0 

10.0 

25.0 

50.0 

100.0 

LOG  AREA 

150.0 
150.0 
80.  J 
25.0 
1.5 

LEVEL  1 NT 

AVE  KATE 

1 AVE  RATE 

2 A/X 1 

RATIO 

. ;0t 

OA  0 . 52  t C-A 

6 C . 

50. 

72. 

3^. 

451 


1 


I 


RUN  DATE  AIRCRAFT 

M600  . 21  6 77  0 


LEVEL 

RATE 

' . E A 

1 .0 

53.0 

103. n 

1 5 J . C 

LOS  AREA 

• 1 00 . 0 
70.0 
?5 .0 
2.0 

LEVEL  I N T 

. .’2t  04 

C..SOE  04 

125. 

•?  uN 

D ATE 

AIRCRAFT 

A l‘C  . 

2 1 6 7 7 

c 

• 

LE  VE  L 

RATE 

■..-.CM 

1 .C 

iro.o 

300.  r 

5 J 3 . 0 

733.? 

LOS  AREA 

2 5 U . L; 
350. 
*0.0 
10.  u 
1 .5 

LEVEL  I NT 

. - 7E  OR 

C.16G  07 

524. 

R u N 

DATE 

AIRCRAFT 

7 CU  . 

21  6 7 7 

0 

LEVEL 

RATE 

•i  i E A 

1.0 

200.0 

400.0 

6 53.0 

LOG  AREA 

153.0 

100.0 
25.0 

2.5 

LEVEL  INT 

TYPE  IMPLANT 
NONE  0 


TIME  ON  COMPONENT -HOURS 

0.0 


AVt  RATt  1 A Vt  RATE  2 A/ XI  xhTIO 
48.  62.  72. 

TYPE  IMPLANT  T i . C ■ 'f  Pwivt-N  T-HOU  K S 

NONE  0 L .0 


ave  rate  i 
°7  . 


AVE  RATE  2 A/XI  RATIO 
154.  271. 


TYPt  IMPLANT 

NONE  0 


T I hf  CN  Cvf-  Poili-NT-HCURS 

f.  . u 


AVE  RATE  1 AVE  KATE  2 A/XI  RATiw 


it  05  0.52E  US 


4 s 0 


62 


90 


272 


K UN 

'•-'if  1 , 


D AT  t 

AIRCRAFT 

25  6 / 7 

0 

LEVEL 

RATE 

1.0 

125.0 

40.0 

50.0 

7j . 0 

10. C 

1 2 5 . 0 

1.0 

L 0 3 AREA 

LEVEL  I N T 

> 0.51c  04 

7(5. 

D 41  c 

AIKCNAF 1 

25  4 77 

c 

LEVEL 

RATE 

1 . 0 

120.0 

43  .p 

120.0 

10J.C 

40.0 

15  3.0 

15.0 

200.0 

3.0 

LOG  AREA 

LEVEL  INT 

■ 3 . 25  C f’5 

1 74. 

DATE 

AIRCRAFT 

25  7 7 7 

0 

LEVEL 

KATE 

1 . 0 

150.0 

15J.0 

100. 0 

300.0 

43.0 

5)0.0 

3.5 

700.0 

1 .0 

L03  AREA 

LEVEL  INT 

• 0.23E  (’6 

51  3. 

TYPE 


IMPLANT 
NONE  0 


TIME  ON  COMPO.NLNT-HOUKS  . 

i" 

0.0 


I"PLAVT 
NONE  C 


TIME  ( N COvPj.'.t.NT-HO:j.RS 

L . w 


IMPLANT 
NONE  n 


TINE  ON  COMPONENT  - hOURS 

0 . U 


J 


" — ^ ■"  . 


♦ 


n 


RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIMf  ON 

COMPONLNT 

9701  . 

25  7 77 

0 

NON  t 0 

0 .0 

LEVEL 

RATE 

if  £ A 

1 .0 

0.0 

90.0 

400.0 

700. C 

L 0 o AREA 

80.0 

80.0 

70.0 

40.0 
2.0 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/X  1 

RATIO 

•>Cl  C 5 

:. 11 r T6 

792  . 

43  . 

59. 

377. 

RUN 
1 51  UU 

t 


s -(  E A 
. . 4 7 E 

' U N 
1 61  v.1 


• < E « 

. j 4 E 

R L>  N 
1 71  00 


WE  ^ 


1,1,11  r,,,i,,r 


DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

COMPuNtNT-HOURS 

16  2 77 

21433 

OH  58 

NONE  0 

0.0 

LEVEL 

RATE 

1 .C 

15.0 

2 ? . r 

50 . L 

o ? . 0 

LOG  AREA 

150.0 

150.0 

inn.o 

16.0 

1 .0 

LtVEL  I NT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

? A/X I 

RATIO 

0.39c  "4 

5 6. 

5 0 . 

77. 

51 

• 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

I Y PLANT 

T I r.  E ON 

CO’-VuNtAT-  HOURS 

1 o 2/7 

71095 

OH  58 

NONE  (j 

0.0 

LE  JtL 

RAT? 

i . ; 

a 5 . : 

o0.r 

1 5 J . o 

LOS  <-KEA 

2 5.0. 

75. 0 

30.0 
2.2 

LEVEL  I NT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X I 

RATiO 

•J.i’AE  s i A 

i : i . 

43. 

56. 

76 

• 

i>  AT  E 

AIRCRAFT 

TYPE 

I /(PLANT 

TIME  ON 

COMPOhlNT -hours 

16  2 77 

21435 

OH  55 

NONE  0 

0.  J 

LEVEL 

RATE 

1.0 

10.  C 

15.0 

A 0.0 

6 0 . U 
oO.1' 

LOj  AREA 

200.0 

1 30.0 
150.0 
40.0 
5.  J 

1 .0 

LEVEL  IMT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/XI 

RATIO 

t.<v:  v; 

6?. 

6«  . 

91  . 

27 

• 

457 


RUN  DATE  AIRCRAFT  TYPE  IMPLANT  TIME  ON  C OMPO N t N T -HOUR S 

1/101.  15  2 n 21095  OH  58  NONE  0 O.U 


LEVEL 

RATE 

i .0 

40. Cl 

50. 0 

24.0 

51. n 

5.0 

/ J . 0 

1 . 3 

v 1 t.  A 

LOO  AREA  L':VLL 

IN  1 

A V t R A T t 1 

hVE  KATE  2 

A / X I k A 1 iO 

. 1 2 

('4  1 . 5 1 L ■"  .>  5 : 

S . 

18. 

22  . 

J2. 

R 1 1 *, 

:>  *•.  T r 

« f C K A f T 

TYPE 

I 'VL  4N  T 

r i <VE 

UN 

CnyPvi*L NT  -ROOTS 

1 ( ' . 

1 1>  2 

y y 

214  '5 

C K 5 w 

NON.-  0 

U.u 

LL  Vt  L 

RATE 

L A 

1 .1 
10.1 

c J . . 

5 " 

4 J . 0 

5 j . 0 
LOS  A « E 

A 

oO . u 
<50 . 0 
20.0 
2.  ? 
2.5 

1 . 0 

L t V r‘  L I N T 

AVt  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/X  1 

R A T U 

m i*4 

0. 54  l 

03 

4 4 . 

22  . 

30. 

1 9 

• 

K u.l 

[>  .<  1 ► 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

T I ME 

ON 

COMPONtNT-HOURS 

'»i  co. 

1 4 2 

-*  j 
i i 

214  33 

0H38 

NO  'J  E 0 

0.0 

L£v  t L 

RATE 

, L A 

1 

5 . U 
10.0 

23.  L 

50 . t 
Ll,i  iKL 

130.0 

150.0 
05.0 

1 j.O 

1 .0 

LEVEL  I N T 

AVE  RATE 

1 AVE  KATE 

2 A/X  I 

KA  T lu 

4 l U 4 

w.10-. 

LJ  4 

2 V . 

4V  . 

58  . 

1 3 

458 


AIRCRAFT 

TYPE 

I M PL  AN  T 

TIME  ON 

COMPONLN  T-HOURS 

16  2/7 

21095 

OH  58 

NONE  0 

0.0 

LEVEL 

RATE 

1 .0 

1 0 u • C ■ 

2 00.  n 

5 0 ? . 1 

A C 0 . r 

LOC.  A K r.  A 

20.0 

uU.O 

1S.0 

6.0 

1 .6 

u V ► L i nlT 

A V t R A T t 

1 A V F RATE 

2 A/X  1 

R A T i j 

'j  . ^ J ' \ j 

JO  . 

A 7 . 

181. 

D ■ T £ 

AIRCRAFT 

T Ynt 

I M .’L  AN  T 

T I . F r " 

C'ViP*„tN  T-H  HJ  7« 

1o  2 ( 7 

OH6S 

NON  L 0 

C'  • w* 

L L V c L 

•<  a r r 

1 

1 J . v. 

2 0.-. 

50.  " 

io:  .r 

150.  L 

10  3 A n c A 

70.0 

7 0 . c 
oL'.  . 

15.0 

5.0 

1 . J 

L i VlL  i :j  t 

AVt  RATE 

1 A V t -RATE 

c A / '<  1 

kAl.j 

0 . 1 L - - 

1 J ' . 

IP  . 

J1  . 

A... 

i>  -.t  *: 

AIRCRAFT 

TYPE 

iv PLAN T 

TIME  Of. 

Ci'^PolaN  T -HOURS 

16  ? 7 7 

2 1 0 y ;> 

OH  58 

NON  F 0 

O.u 

LLVtl 

RATE 

1 .0 

<0.0 

1 5 J . (. 

200.  l- 
600.  u 

L 1 3 s 

30.0 

2;.o 

70.0 

3 .8 

1.5 

L • 7 L I il  T 

A VE  RATE 

1 AVt  RATE 

2 A/X  2 

RA  Tic- 

l» . 2 5 1 v.  h 

201  . 

2 5 . 

EJ  . 

251  . 

RUN 
?2  CO . 


F C A 

1 ? t 04 

i\  u'j 


U!N 

> : oo . 


:r>  t u4 


DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

COMPONENT- HOURS 

16  2 77 

? 1 4 33 

0M5R 

NON  L 0 

0 .0 

LEVEL 

RATE 

1 .P 

5.0 

1 0 . 0 

20.0 

50.0 
£>0. 0 

LOG  ' w : \ 

1 00 . U 
inn.o 
/o.o 

2V..0 

2.0 

1.0 

L ■ V ? L 1 N T 

A VE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X I 

RATIO 

o . o / _ irj 

5 1 . 

29  . 

39  . 

1 7 

• 

DAIl 

#*  I K C i\  /v  F 1 

TYPE 

IN  PLANT 

TIME  "M 

CPMPONLNT-PPOPS 

16  2 7 7 

21005 

0 H 58 

NON  f 0 

0.0 

L t V £ L 

KA  Tt 

i 

4 0.0 
'i  5 . 1 

1 5 U . 0 

LJ3  ARE  4 

2.4.0 

2 1' . 0 

7.5 

1.5 

L ■:  * E L INI 

A VE  KATE 

1 «VE  KATE 

2 A/\  I 

RATIO 

J.r^.  i-3 

V 6 . 

1 4 . 

1°. 

7 1 

• 

CAT,. 

AIRCRAFT 

TYPE 

1 4 1-  L AN  T 

T I • t ON 

COMPJmLN I -M JO  Kb 

1 j <1  7 7 

21433 

0 H 38 

N 0 .J  E 0 

U • J 

L t V E L 

3 A T E 

1 .(• 

53.0 

5 0.0 
vP  . n 

200. 0 

3P0.C 
l "'G  M;fcA 

°0 . 0 
93.0 
' 30.0 
2b. 0 

4.0 

1 .0 

L V r L I T 

AVE  PATE 

1 AVE  K'ATr 

2 A/  X 1 

K A T i w» 

■J.12. 

21  j. 

25  . 

4a. 

> 4 

• 

460 


■ 


DATE 

AIRCRAFT 

16  2 7 7 

17115 

LEVEL 

RATE 

1 .0 

40. 0 

5 JO.  L 

2 2.0 

f 00.0 

10.0 

v5  3.  1 

4.0 

1 9 )0.  •' 

1 .f 

LOG  AKI  1 

L . V P.  L I N T 

TYPE  IMPLANT 
CH47C  NONE  0 


TIME  ON  COMPONENT-HOURS 

0.0 


5F  Li  5 0.71.  . 

RUN  DATE 

1 DC . 1 o i 7 i 

1. 1 V E L 


1 5 u . L 
400.  C 
800.  r- 
1 C'CO.C 


. I ■>  C ■<  A F T 

W115 

PATE 

1 w1  • J U 
1 00 . 0 
40.0 
?.A 

1 .ft 


TYPE  IMPLANT 
C H h ? C NONE  0 


TIME  0\  Cv>  Pu.stM-Hv'U'l? 

C . u 


LOG  A R P A L • V £ L I NT  A V F K A T t 1 AVE  Km  T E 2 m / X I KAT.j 


Ic  05  J. 


DmTE 


lUU.  16  £ 7? 


AIRCRAFT 

17115 


TYPE  IMPLANT 

CNh7C  NONE  0 


41  7, . 


T I Pi L ON  Cv.  iPJ^lNT-  HOURS 


LEVcL 

■RATE 

1 .r 

1 2 0 . u 

1.0 

8J.0 

150.  0 

80.0 

400.0 

30 . 0 

t r r,  n 

8.5 

15‘JO.C 

1 . 0 

LOG  A K - A L t.  V c.  L 1NT  AVE  KATE  1 AVE  RATE  2 A/XI  RATiU 


5 L 35  C.2LL 


293. 


461 


RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT  TIMF  ON 

COMPoNLNT-HOUKS 

1 110 

. 16  2 77 

17115 

CH47C 

NONE  0 

U.U 

LEVEL 

RATE 

1.0 

60.0 

1 .0 

NO  .0 

OoO.l 

o5 . U 

7 .1  0 . ( 

1x0.0 

1 0 J o . 0 

<L  . S 

1 5 JO. 0 

1 .2 

L A 

LOG  AREA 

LEVEL  INT 

AVE  R A T t 

1 AVF  RATF  2 A 7 X I 

RATIO 

.x  L 

03  U.4M  uo 

1 OL 

55  . 

5 V . * * « * 

•n  v D A 1 L 

it  1 K C .v  A t 1 

1C1.  17  ?77 

i 91  j a 

LEVEL 

l\  It  1 L 

1 . i 

1 ?i? . 0 

c.iQ.i 

*5.0 

i f n D . c 

70.0 

2 30'O.C 

0 2 . 0 

4000.0 

15.  C 

6 0 JO.  f' 

2.  n 

cA  LOG  ARcA 

L V t L INT 

4 E } . 1 4 : I’ 

5 5 1 0 . 

* UN 

date 

AIRCRAFT 

> r.r 

«.  WJ  1 • 

17  ^ ’ 7 

14-1  74 

LE  Vt  L 

r-ATT 

Z to 

1 .1 

5 j 0 . <y 

^ J J . L 

1 5.-0.  V 

L ■'C 

• MT.T 

45.0 

15.0 

1 . * 

L.V'L  TOT 

1 t V 

7 J . 1 7 . t 

f -*  4?  • 

TYPE  IMPLANT  TI"n'  H C •'  fV  JN  t N T - H OLV  5 

C n 4 7 C N C M fc  0 . . . u 


A VF  RATE  1 A V F RATE  2 

40.  7x> . 

TYPE  IMPLANT 

C H 4 7 C NONE  o' 


A / M RAT  i u 

* * * * 

TIME  ON  CO' PoNtNT -POOKb 
l . u 


A VF  RATE  1 A VF  RATE  ? A/ XI  PATIO 

c • ■. i'  • Ov  4 . 


462 


DATE 


AIRCRAFT 


TYPE  IMPLANT 


TIME  ON  COMPONENT-HOURS 


-A/ 


1 1 in 

i<ji  :u 

CH47C 

NONE  0 

0.0 

level 

RATE 

1 .0 

6U.0 

6 0.0 

50.0 

1 000.  0 

20.0 

1 5‘JT  . [' 

? . A 

poor.': 

1 .2 

LOG  A k l A 

LEVEL  1 .4  T 

AVE  RATt 

1 AVE  KATE 

? A / X 1 RAT iu 

5 'J  . 5 * r L C 

i *>:*.. 

16  . 

27. 

5 A A . 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

I M PL  AM  T 

T I r*  E ON  CPMPUixtNT-HuU»S 

1 < 2 7 V 

1-1  V. 

C M A 7 C 

NONt  n 

U . U 

L l V t L 

» AT  F 

1 .0 

20 . 0 

(■Uj.i 

70.0 

joo.  r 

50.2 

i om. c 

2.o 

L v*  o : i 

L - V E L I NT 

AVE  RATE 

1 A V F.  KATE 

2 A / X I P A T i j 

i5  2.15i  '<> 

3 7. 

5.-> . 

550 . 

D A T F 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

Ilf'E  CP  CC'VuWlN  f-HOuRb 

1 7 2 77 

1 «1  iA 

CHA7C 

NONE  0 

0 . J 

LtVtl 

KATE 

1 . l 

1 30 .0 

5m. : 

130.0 

1 0'jj.  ■: 

70.0 

? 00 D . ? 

■ 24. 0 

A 00 j.' 

1.6 

LO  o AR  l M 

LiiVtl  Il.T 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X I RATIO 

5 o . 1 0 •: 

?.  A i 6 . 

Ao  . 

SV  . 

* * * * 

RUN 

0 ATl 

AIRCRAFT 

TYRE 

IMPLANT 

TIME  ON 

COMPUNLNT-MdURS 

.*v'4,  no 

. 1 7 2 77 

1 94  il 

CH47C 

NONE  0 

0.0 

LEVEL 

RATE 

U E 4 

1 .0 

4 00.  P 

700.  P 

i son.o 

LUG  AREA 

70.0 

40.0 
9.5 

2 .4 

LEVEL  1NT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATfc 

2 A / X I 

RA  T Id 

. >4E 

05  U . 1 OE  06 

7o9. 

22. 

36. 

45  7 

• 

R C:M 

0 A T f. 

AIRCRAFT 

TYPE 

I M PL  AN T 

TIME  0 \ 

C MPO  itiM  - HOP  F.  5 

. -1  G2 

. 1 1 < 7 

1 91  34 

C«a7C 

NONE  0 

0.0 

LcVcL 

RATE 

i.<  L A 

1 .3 

5 00 . 0 

1 C'  J'J.  c 

2 DPP. C 
3003.0 

LOG  A R r.  f\ 

140.0 

73.0 

40.0 
4.0 

1 .4 

L;VEL  I NT 

A V c RATE 

1 AVE  RATE 

2 A / X 1 

RAT  I u 

. 1 u t 

Oo  0.22E  j 7 

2 J 7 2 . 

35  . 

66  . 

764 

H UN 

oat: 

A I RC RAFT 

TYPE 

IMPLANT  TIME  ON  CPMPONtN  T- HOURS 

2*i  ui 

. 1 7 2 7 7 

1^1  34 

CH47C 

NONE  0 U.J 

L - V i.  c 

RATE 

1 . J 

1 o 3 . u 

5 j U . u 

1 5 d . 0 

i o yj.o 

f0.\. 

2 2 P 0 . r 

7 . 0 

4000.  f' 

1 .2 

« > E A 

L J C.  a k 1 

L v : L 1 1 « T 

AVE  RaTL 

1 AVE  R A T t 2 A / X I R A T i d 

.ME 

Go  U . 1 2 r.  * ' 

2 j 1 0 . 

46  . 

95.  *♦** 

A 

A 


464 


DAI'. 

\ » *t  C .<  A H 

TYOt 

.Tx.Z.  ■" 

l mplan ; 

r . j’  i v.iijr  ^ 

TINE  Oi\  CO  Vo\LNT-HOU*tS 

w in 

191  S4 

CH47C 

NONE  0 

r .it 

It.  VL  t. 

•!  a r 

1 . c 

9 n . 

:or . r> 

5 r>  0 . 0 

6-13.0 

L 9 o A K r.  /*. 

> j . j 

75." 
sn ." 

9.3 
?.  .4 

l . y r l ru 

7 1 rl  A T E 

1 A 7 r k A T l 

l A / X I 

A A T 10 

. !•- 

411. 

34. 

9 L . 

?5b 

• 

J AT 

* : 'AFT 

T Y : 

! ••  rL  /V  ^ T 

T 1 E o 1" 

C V -.f’Oi.w  i I -9oUKS 

1 6 d >'  < 

\ 1 1 

C.I47C 

>,o:.  t r 

f . J 

Li'  Vc  L 

y T = 

1 . 0 

i'o.: 

300  .' 
ic  1. 0 

so, 3.-' 
to:  «li 

1 •:  j . • 

16..  t 

> ■ t . 1 

V . 5 

3 . 1 

LiVtL  r;i 

>1  9E  9 T t 

1 A V E K A T t 

0 A/X  1 

•''AT  10 

:*.5v 

33  3. 

40  . 

7.' 

3.  4 

• 

o a r . 

1 i r!  C 4 f T 

T Y Ft 

I ■ F L A <T 

T I » c 0 N 

C 0 .9 F 0 i«  L N T - H OU  R b 

u in 

191  34 

CH4?C 

NON  r 0 

0.0 

Lt  \J<r.  L 

■<  a r : 

i . : 

. ; U . fl 
i-u. : 

6 : j . L 

LVj  rtf!  , 

1o.;. 

0.1  . 

1 5 .1! 

1 .6 

L . : V r L 1 M 

A V £ y A T £ 

1 A 7 1 «<  A T F 

? A/v  1 

3 r.  T . 0 

X . 


E -.-TE3 


<! 


1 


RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

28002 

8 11  76 

BC  3 

LEVEL 

RATE 

1.0 

300.0 

2.0 

300.0 

5.0 

100.0 

20.0 

10.0 

15.0 

1 .0 

ARE  A 

LOG  AREA 

LEVEL  INT 

0.16E 

04  0.29E  03 

21  . 

RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

241  03 

8 11  76 

BC  3 

LEVEL 

RATE 

1.0 

150.0 

103.0 

150.0 

200.0 

100.0 

503.0 

60.0 

1000.0 

20.0 

1 500. 0 

5.0 

2 000.0 

1.0 

AREA 

LOG  AREA 

LEVEL  INT 

0.79  E 

05  0.26E  07 

1 633. 

TYPE 

CH47C 


IMPLANT 
NONE  0 


TIME  ON  COMPUNtNT-HOU 
397  .3 


AVE  RATE  1 
113  . 


AVE  RATE  2 
177. 


TYPE  IMPLANT 
CH47C  NONE  0 


A/XI  RATIO 
5. 

TIME  ON  COMPw.'.tNT- 

0 .U 


HOU 


AVE  RATE  1 AVE  RATE  2 A/XI  RATIO 
39.  87.  527. 


!U  : ' : T"5 — ~“"'V  "" 


RUN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

COMPUNENT-HOU  * 

25102 

8 11  76 

8 C 3 

CH47C 

NONE  0 

0.0 

LEVEL 

RATE 

1 .0 

500.0 

90.0 

90.0 

% 

AREA 

700.0 

1 OUO.  0 

1 500.0 

LOG  AREA 

20.0 

6.0 

1.0 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/X  I 

RATIO 

0.61  E 

05  0.55E  06 

1107. 

41  . 

64  . 

684  . 

R uN 

DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

IMPLANT 

TIME  ON 

COMPONtNT-HOU 

24104 

8 11  76 

bC  3 

CH47C 

NONE  0 

0.0 

LEVEL 

RATE 

AREA 

1.0 

400.0 

600.0 

1 000.0 

1 500.0 
2000.0 

3000.0 

LOG  AREA 

150.0 

150.0 

100.0 

50.0 

30.0 

10.0 
1.0 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  RATE 

2 A/X  I 

• 

RATIO 

0. 15E 

06  0.R1E  07 

222  5. 

50. 

1 00  . 

* * * * 

RUN 

DATE 

A IRCR AFT 

TYPE 

IMPL AN  T 

TIME  ON 

COMPONtNT-HOU 

28003 

3 11  76 

faC  3 

CH47C 

NONE  0 

397  .3 

LEVEL 

RATE 

AREA 

1.0 

400.0 

600. C 

1000.0 

1 500.0 

2000.0 

2500.0 

LOG  AREA 

50.0 

50.0 

40.0 

20.0 

7.0 
2.5 

1.0 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

1 AVE  PATE 

2 A / X I 

RATIO 

0 . 50 E 

05  0.20E  06 

2166. 

20  . 

36  . 

* * * * 
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•'6U1.  17  2 n 


AT  i C « A F T 
1 'A 


Lt  V E L 

PAT: 

1 .0 

HO.C 

ISO- 0 

120.0 

AUO  . 0 

jO.O 

f-'JO.'- 

2.? 

LOS  A 3 L A 

Lt.'/EL  I NT 

O.Mf  •.<:> 

57  0. 

OAT 

> • i \ C •>  A F T 

17  2 77 

1 31  ;.4 

i-E  V £ i. 

RATS 

1 . (, 

1 OL  . 0 

1 .c 

to . 0 

jUO.C 

sr:.  r 

j L1  o . C 

■25.0 

5.)  0.0 

4.0 

003.  C 

1 .6 

LOG  ART  A 

L 7 E L i (J  i 

3.19  • rif 

1 5 f t . 

OATS 

A.  I PC  ”1  AFT 

14  3 7 ? 

i'C  1 1 

L E 7 £ L 

R A Tc. 

1 .c 

70.0 

50.0 

o5 . 0 

103.0 

4^.0 

200.  l 

5.5 

300.  e 

1.3 

LOG  AREA 

Li.VSL  1NT 

IMPLANT  TIVF.  ON  C<HVUNLNT-HOUKS 


CH47C  NONE 


T Y P - I'-  PLANT 

CH4  7C  N 0 N F 0 


TIME  01.  C 0 -»i  r*  u i\i  l >i  T - FI  OU  K S 
Z .0 


23  . 


A / XI  KrtTiO 

A^i. 


TYPt  IMPLANT 
U P 1 h NGN  F.  0 


T l !*£  On  CONPuNlNT-HOUR: 
w . J 


..-It  u4  0.11?.  (:! 


1 30  . 


i ■ ■ 


RUN  DATE 

A IR CRAFT 

TYPE 

32020.  14  3 77 

SC  11 

UHlH 

LEVEL 

RATE 

1 . U 

70.0 

100.0 

70.0 

200.0 

4 8.0 

2 5 o . r 

10.0 

400 . 0 

4.0 

500.  n 

1 .0 

•»  A E A L 0 2 A H t A 

LEVEL  INT 

AVE  RATE 

. 1 5 t 05  .'1.34!  A 

4 7 5. 

31  . 

RUN  DATE 

AIRCRAFT 

TYPE 

'020.  14  i (7 

r C 11 

UP.  1H 

L E V E L 

RATE 

1 .0 

4 0 . .j 

5D.o 

40.0 

i u j . : 

20.0 

no." 

5.° 

300.0 

1 .0 

'\RE  A LJG  AREA 

LEVEL  INT 

AVE  KATE 

.j^F  04  0.33':  i 4 

22  6. 

16  . 

3B3 


IMPLANT 
NONE  0 


TIKE  ON  COMPONENT-HOURS 

0.0 


1 AVE  RATE  2 A / X 1 RATIO 

4>;.  222. 

IMPLANT  TIME  ON  LC  'HOiUA  T- HOOKS 

N ONE  0 L-  . U 


AVE  KATE  2 A/XI  nATIO 
2».  125. 


/ 
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